SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA SRBIJA 
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
METEOROLOŠKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU 


. KATARlNA MILOSAVLJIVIć . 

TEMPERATURA \4ZDUHA 

I 

PADAVINE U BEOGRADU 


i 


BEOGRAD, 1987. 






SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA SRBIJA 
REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 
METEOROLOŠKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU 


KATARINA MILOSAVLJEVIĆ 

TEMPERATURA VAZDUHA 
I 

PADAVINE U BEOGRADU 


BEOGRAD, 1987. 









Recenzi ја : 


Prof. dr Berislav Makjan±6 
Prof. dr Marko Mllosavljev±6 


Organizaciont odbor: 

OVA PUBLIKACI ЈЛ JE POSEBNO IZDANJE P0V0D0M OBELEŽAVANJA 
100 OODINA METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU 


Redakcioni odbor: 

Katai - ±na M5.1osavljev±6 
Danica Spasova 
Mihailo M±okov±6 
Dušan Vukm±rov±6 
Voj±slav Luč±6 
Nenacl Djordjev±6 
Borjan Mar±nkov±6 


Izdanje: 

Tiraž : 


Republlčkt hidrometeorološki zavod SR Srbije 
Beograd, septembar 1987. g. 


100 primeraka 







Sađržaj: 

■ strana 


I 

Air temparature in Selgrađe . 6 

U v o d.....11 

Godišnji tok teriperature vazđuha . ..13 

1. Godišnji tok temperature vazđuha prema sređnjim 

mesečnim vred.nostima.13 

2. Godišnji tok temperature vazđuha prema maksimal- 

nim i minimalnim temperaturama . . . 34 

3. Godišnji tok temperature vazduha prema đekađnim 

vrednostima {-.emperature. 44 

4. Godišnji tok temperature vazđuha prema pentadnim 

vređnostima temperature vazđuha . 48 


5. Godišnji tok temperature vazđuha prema dnevnim 

vrednostima.,53 

6. Dnevni tok temperature vazduha . ........... 61 

7. Spisak literature .. 80 

















strana 


Precipitatlon ±n Belgrade 


U v o đ i 


1. Gođišnji tok padavina ....... 

1.1.i Godišnji tok padavina prema meseČnim visinama . 
Godišnji tok dnevnog maksimuma višine padavina . 

1.3 Godišnji tok pađaviria po <jodišnjim dobima . . . 

1.4 Gođj.šnji tok broja dana sa određjenim visinama 

padavina . 

1.5 Gođišnji tok pađavina prema dnevnLm visinama 

padavina . . . , n r. ia , r.tV:v. ■] . 

1.6 Godišnji tok Čestine odredjenih vLsina pađaviria 

po danima. . . . 

H? d i Šnji tok eestlna kišnih i sušiiih periodi .’ ! 
i.B Visina pađavina u kišnim periodima odredjenog 
trajanjd .■ 

1.9 Dnevni tok padavina i njihova rasoođeiaVtoku. ' 

' godine. 


2. Sneg i snešni pokrivač . . . 

2.1 Broj đana sa snegom . 

2.2 Prvi i posleđnji dan sa snegom 

2.3 Broj dana sa sneznim pokrj.vaSem. 

2.4 Prvi i poslednji đan sa snešnim pokrivačem п 

zimskoj sezoni . 

2.5 Periodi snešnog pokrivača ..... 

2.6 Visina snežnog pokrivača •...!!!!!."! 

2.7 V'remenske situacije pri padanju snega i snežnom* 

pokrivaču . .......... 

2.7.1 SneŽni pokrivač i vremenske situaćije* .’!!!! 

2.7.2 Pađanje snega i vremenske .situacije .!!!!! 

2.8 Temperatura vazđuha i relativna vtažnost vazdu- 

? fcoku P erioda snežnog pokrivača г;а trajanjem 
10 đana i više . 


Primedba . 

Prilog: Tablica I . . 
Spisak literature . . 


184 

185 
188 


4 






























AIR TKMPERATURE IN BELGRADE 


In th.ls paper the annual, monthly and daily course of air 
temperature, annual course of mean absol.ute minimum and max- 
imum values from the period August 1887 till the enđ of 1975 
were studied. These measurements, anđ later on the recorđings, 
have been mađe since the establishment of the Meteorological 
Observatory in Belgrade, within a period of 88 years. 

1 ■ / The data shown in the Table. 1 indicate that July has the 
highest and Јапиагу the lowest value. Hov/ever, the annu- 
al courses of the mean monthly air temporatures throughout 
уеагз show that Јапиагу is the colđest nonth only in 59% of 
the cases, while July is the warmest one in 57% of the cases 
(Tabje 2). The mean annual temperature having the value of 
11.6° has baen taken as the shortest tem concerning the 
air temperature. Mean April and october tenperatures corres- 
pond tt in the annual course. Annual variation of the mean 
temperature is moderate, 22.4°C. In some years, there is the 
maritLme anđ in the others the continental effect. The con- 
tinental effect was stuđieđ by using Gorčinski formula. This 
paper also concerns the temperature conditions in Belgrade 
according to Кбрреп relative temperature (Tables 3 and 4) . 
Table 1 also gives the scattering of mean raonthly anđ annual 
temperatures, as well as the temperature vnlues in seasons. 
Deviation of mean monthly and annual tenperatures from the 
normal values is given in .the Table 5. Deviation freguencies 
of certaig values refering to the normal ones in.class inter- 
vals of 1 C are presented in Table 6. Conrad method was used 
to analixe the temperature deviations and the results are 
shown in Table 7 and Figure 1. The anrlysis of the annual 
temperature courses from month to month throughout a уеаг 
has been as well, and the results of suocessiveness of war- 
mer, i.e. colđer months refering to the normal values are 
presented in Table 8. So it was found that only in one уеаг 
there were 10 warmer (Мау 1891 - Februa.:y 1892) and 12 col - 
der (Мау 1941 - April 1942). Number of months with positive 
anomalles is bigger than those with negative ones. Table 9 
shows the distribution of the relative l'reguencies with abno- 
rmal annual courses. Inter-monthly temperature differences in 
the mean annual course in Belgrade are given in Table 10. 

Annual temperature course has also been analized according to 
the mean monthly values at 0700, 1400 and 2100 during a đay 
(Table 11) and finally, Table 12 shows the annual air tempe - 
rature course for mean monthly temperatures refering to the 
hourly temperature values (t.), principal synoptic hours of 
observations (t_) and three cljmatological hours of observa- 
tion. The differences betv/een mean monthly values refering 
these three methods of computing the mean nonthly values are 
insignificant, ranging from -0.2- to 0.3' 5 С. 
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2../ The annual course of maximum and minimimi air temperature 
— (mean monthly, mean daily and absolute daily values) in 
the period 188B-1975 has also been studied. These data are 
shown in Table 13. The isopleths of freguencies of mean đai- 
ly minimum and mean daily maximuip, absolute daily minimum 
and absolute daily maxim\im air temperature in class intervals 
of 5°C are given in Figures 2-5, as ammendirents. Absolute 
daily maximum air temperature in Belgrađe is 41.8°C. It occ- 
urred twice in prccesseđ series of years,on August 12, 1921 
and on September 9, 1946. Absolute minimum was -26.2°C on Ла- 
nuatv 10, 1893. Thus, absolute temperature variation is 
68.0°C, indicating a moderate continental climate in Belgrađe. 
Annual course of absolute air temperature maximum values show 
that values ?>20.0 c C occur throughout the whole уеаг, summer 
days ( ^ 25.0°c) from March till November anđ tropisal days 
(^30.0°C) froir. March till October. If we analize annual co- 
urses throughovt all years, it can be noticed that both para- 
meters have a time shifting. The data on frequency of occurr- 
ence of the lovest absolute minimum and highest absolute max- 
imum in annual teir.perature course are given in Table 14. Мах- 
imum of the anrual course can be more often found in August 
than in July, while the minimum is the most frequent in Janu- 
агу, but often can occur in February anđ December as well. 

3. / The data of mean long-term đaily air temperature values 

were used to compute the mean decade values presented in 
Table 15. Mean annual course of all three temperature param.e- 
ters indicates the lowest values in the thirđ decađe of Janu- 
агу anđ the highest in the third decade of July, i.e. a month 
after winter and summer solstice. Inter-decade shange for all 
three parameterš is presenteđ in Figure б. Besiđes the shan- 
ges in annual course, it is necessary to emphasize the abso- 
lute values of inter-đecade differences for these three para- 
meters, too. Irregular form of these curves is conđitioned by 
the penetrations of colđ .and warm air mass'es in our coun- 
try. They have a high frequency of occurrence in certain de- 
cades thus influencing the long-range mean values. 

4 . / Long-range mean đally temperatures were used to calcula - 

te the mean pentade values during the уеаг which were a- 
nalized in this paper. Figure 7 shows the annual distribution 
of pentade temperature values in Belgrađe anđ pentađe values 
of noon Sun height. Assimetrical annual course is eviđent as 
well as a noticeable temperature increase in the second half 
of the уеаг. When we calculate the differences between mean 
temperatures in. 36th and 34 th pentade, 37th and 33rđ, etc., 
we get the valc.es presenteđ in Figure 8. Comparing these cur- 
ves we can see the influence of the geographical position of 
Belgrade to the air temperature distribution during the уеаг. 
Mean maxiraum and minimum data together with mean pentade air 
temperatures are shown in Table 16 and in Figure 9 i ntef-pen- 
tađe shange of all three parameters. Inter-pentađe temperatu- 
re c.targss ir. aarcal ccurse shcv the sare s.taracterlstics as 
inter-decade ones, only the đetails in đistribution have ot- 
her sharacterisrics since we have a specifieđ annual course 
where the shanges are influenced by the pentrations. Curves 
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for all three parameters are nearly parallel, but the largest 
inter-pentade shange can be found in maximum temperatures and 
the least is for the mean minimum temperature, as well as du- 
ring increase or decrease 6f the annual temperature course. 


5. / Mućh better review of the annual air temperature course 
can be obtaiend through mean đaily temperatures. Table 17 
shows the mean temperature, mean maximum and minimum value 
for each day. However, in order to be able to analize the ann- 
ual courses it was necessary to smooth the daily values using 


the formula with five terms 



c • = (a + 2b + Зс + 2d + e) ; 9 

m .., f 


where c m is smoothed temperature of a certain day, while a, b> 

с, d and ■ e represent the temperature values of the đays in 
formula. Application of this formula ellminates many acciden - 
tal variations. The analysis of the đata in Table 17 sho'w that 
mean daily temperature ^5.0° las.ts from March 11 till Novem- 
ber- 21, or/255 days, ^ 10°C lasts 209 days, г15.0°С 155 đays 
and 20.0°C 82 đays during a уеаг. The highest mean daily 
temperature is in the enđ of July (23.5°C). Similar analysis 
have been mađe for mean đaily maximum and minimum values. Fi- 
gure 10 shows the smoothed values for aLl three temperature 
parameters. In spite of the smoothing, their annual course is 
irregular. Throughout a уеаг there are penetrations of cold 
anđ warm air masses. Often we can find the occurrence of cer- 
tain weather conđitions that repeat every уеаг, but with đi- 
fferent intensity. It is the matter of typ.ical phases of weat- 
her course. Figure 10 shows another four curves of temperatu- 
re values, i.e. the highest and lowest тпеап đaily temperatures 
as well as the values of absolute đaily maximum and absolute 
daily minimum in the same periods of years. As for these valu- 
es, there are some shiftings refering to the three central li - 
nes. Although the presentation of these lines is not strictly 
physically justified since the values асе - connected to the 
acciđental events, they are shov:n here io get a better illus- 
tration of the v/ide temperature range in Belgrađe. The best 
known disturbance of the annual course :Ln the Middle Europe 
is the singularity of "ice saints' , at the end of first and at 
the beginning of the second decađe of Мау can be also noticed 
in the temperature curves in Belgrađe. Л đetailed analysis of 
the annual course of smoothed values indicate that the distur- 
bances are the permanent sharacterlstic of the annual tempera- 
ture course in Belgrađe. 

6. / In order to be able to amphasize more đetails refering to 
the annual air temperature courses, the đaily courses we- 
re studied in this paper. Tables 18 and 19 show the data for 
two different periods of уеагз. Daily courses in both periods 
are very similar dealing to the occurrence of daily maximum 
and minimum values: The first period of years is somewhat col- 
đer thus resulting in đifferences of menn daily temperatures 
and periodical variations. For the purpnse of better studying 
the đaily courses, the daily courses in clear đays were sepa - 
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rateđ, i.e. in days when cloudiness in all three observing 
hours was 2/10 and less and a.lso in completely clouđy days 
with sloudiness of 10/10. The mean daily temperature courses 
in clear anđ cloudy đays were given in Tables 20 anđ 21,whi~ 
le in Table 22 the number of clear and clouđy đays was pre- 
senteđ. Table 23 presents inter-hourly đifference in miđđle 
mbrith of each season, first for all the days in total and 
then for clear and cloudy days. The highest inter-hourly di- 
fferences can he noticed in mean đaily increase, one hour 
after'the sunrj.se and till 1100 - 1200. After that, it is 
građually decreased to the daily maximum. In a colđer part of 
the уеаг, the biggest decrease is from 1600 to 2100 anđ in 
warmer part from 1700 to 2400. In clear and c:louđy đaily co- 
urses the inter-hourly differences are somewhat đifferent. 

Mean đaily temi>erature courses in all đays and in clear and 
cloudy days are gj.ven in Figure 11, as well as the daily co- 
urses for the đays when the temperature was highest and low- 
est in that month. The same figure shows the sunrise and sun- 
set for every 15th day of the month. The form of curves is 
rather regular. Their form is influenceđ by the insolation 
and rediation. Besides the position of the curves in the tem- 
perature graphic and their wiđth, it is necessary to empha - 
size the periodical variations of certain curves, too. In all 
months, the influence of cloudiness to the daily course is evi- 
dent, as well as a big influence of insolation ^n summer part 
of- the уеаг. All čiir temperature values below 0 C on Figure 
11are shadeđ. According to these data it is obvious that so- 
me characteristica of đaily course vary from month to a month. 
As: before mentioned, clouđiness has a big influence not only 
to the dally t(imperature courses, but to the periođical varia- 
tion as well. 1’erj.odical variations are the largest in clear 
and least in completely cloudy days. 

Figures 12 - 15 present the deviations of sorae hourly values 
refering to the mean monthly temperatures, in form of ispo- 
pleths. Isopleth distribution in Figures 12, 13 and 14 is 3i- 
milar. Tteir df>nsity is higher in morning anđ afternoon hours 
and lower in the night hours. The biggest ter.iperature đrop in 
afternoon hours is parallel to the sunset weather changes. 
Ispoleths present(;d in Figure 15 show small temperature shan- 
ges during the day. 

Characteristics of daily temperature courses can be noticed th- 
rough periođical anđ non-periodical variations. Periodical and 
non-periodical va;riations have the highest value in summer and 
lowest in wintc;r. These data are shown in Table 24 and for ea- 
ch parameter the relation between periođical and non-periođical 
variation is gc'.ven. The relation between per.iodical and non- 
periodical varlation is the reflection of the weather course 
variability wh;lch is conditioned by the radiation. This relati- 
on.for all three types of daily course is highest in winter and 
least in summer period. 

r% 

The occurrence of maximum and minimum mean daily temperature 
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course has also been studied in this paoer and is presenteđ 
in the Table 25. Analysis of these rela :ive frequencies of 
maximum occurrences show that the maximum can occur not only 
in expecteđ but also in other hours. So the most frequently 
the maximum of the đaily course in Јапиагу in th'e periođ 1200 
- 1600 is in 65.6% of the đays, while in July, in the period 
1300 - 1700, is in 90.1% of days. Occurrences of đaily course 
minimum are most often in the early morning and night hours , 
but could also be found in all đaily hours. The highest rela- 
tive frequency of the minimum values in the period AprilWVu- 
gust 1з at 0500, in March, September anđ October at 0600~, in 
February at 0700 and in other months arounđ midnight. It is 
interesting to emphasize that 13 to 18'i minimum values of da- 
ily course occur in all months around miđnight. 
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U v о d 


Najstarija meteorološka instrumentalnca merenja i osmatranja 
u Beograđu započeo je l.januara 1848. i vršio ih sve do svo- 
je smrti u 1899.godini Vlađimir Jakšid (1824-1899.) profesor 
Liceja, član Društva serbske slovesnosti i kasnije načelnik 
statističkog odeljenja Hinistarstva finansija. Kako je Jakšiđ 
umro u drugoj polovini 1899.godine to su članovi njegove uže 
porođice, imajuđi u vidu značaj ovih osmatranja koja je tre- 
balo produžiti đo kraja godine, i to njegova kder Milica Jak- 
šid i sestra Olga Alimpid nastavile sa osmatranjima do kraja 
1899.gođine. Jakšideva meteorološka stanica nalazila se na 
Senjaku u blizini Beogradskog izdavačkog zavoda, pored poro- 
dične kude na Jakšidevom imanju u današnjoj ulici Kralja Vu- 
kašina broj 8. Ovde je postojala jeđnospratna porodična kuda, 
koja je porušena u borbama u toku prvog svetskog rata. Nad - 
morška visina ove stanice je bila oko 80 metara. 

U početku Jakšid je merio maksimalnu i minimalnu temperaturu 
vazduha u beležio vremenske uslove u pogleđu kiše, snega i ob- 
lačnosti. 1850. godine uz ova merenja i osmatranja đođao je 
merenje dnevne količine padavina, a od 1855.vršio je merenja 
ipsihrometrom, koja su održavana do kraja 1899.gođine.Dnevni- 
ci Jakšidevih csmatranja sačuvani su u Meteorološkoj opserva- 
toriji za ceo riz, osim za đeset godina, od 1866. đo 1975. P 
koji su nestali, verovatno za vreme prvog svetskog rata.Jeđan 
đeo ovih osmatranja je objavljen, ali sistematska obrađa ovih 
podataka nije dosađ izvršena. Iako je poznata metodika mere- 
nja i osmatranja, ona se verovatno razlikuje ođ savremenih me- 
renja. Lokalni uslovi beograđskog terena na kome je bila pos - 
tavljena ova stanica svakako da su imali veliki uticaj na ove 
rezultate. Treba napomenuti da su na ovoj meteorološkoj stani- 
ci vršena istovremena merenja sa merenjima kod Opservatorije u 
periođu od l.avgusta 1887. do 1899.godine, koja je postavljena 
na Zapadnom Vračaru, na nadmorskoj visini od 131.6 m, višoj za 
oko 50 m od stanice na Senjaku. Međjutim, i pomodu Jakšidevih 
podataka se može zaključiti o nekim karakteristikama klime 
Beograđa u doba kad drugih osmatranja u Beogradu nije bilo. 

1.avgusta 1887.g. započet je drugi niz sistematskih meteorolcš- 
kih osmatranja u Beogradu, u meteorološkoj stanici na Zapađnom 
Vračaru, kod jedne privatne kude u ulici Kralja Milutina , u 
blizini današnje Meteorološke opservatorije, koja jenazvana 
"provižornom opsarvatorijom". Ova su osmatranja ovde vršena do 
l.maja 1891.god., kada je provizorna opservatorija preseljena 
u svoju novopođignutu zgradu, a osmatranja započeta na polju 
ispred sadašnje Opservatorije. Pošto nije bilo nikakve bitne 
razlike u položaju provizorne i stalne opservatorije, to pri - 
likom preseljenja nlje nastao prekid^homogenosti osmatračkog 
niza. Opservatorija je podignuta na zemljištu vedem od 2 hekta- 
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ra na Zapađnom Vračaru, tada izvan samo(j grada, na njegovoj 
jugo-jugozapadnoj strani. U toku vremena, proširivan^em gra- 
da osotaito u tom pravcu i postepenim smnnjivanjem njenog zem- 
ljišta, postavljanjem ulica, izgradnjom klinika i susednih 
zgrađa, Opservatorija je ušla u sklop građa i meteorološki u- 
slovi su joj se ipak u izvesnoj meri modifikovali, mada je o- 
na i đanas okružena parkom, a uz velike napore ođržavaju se 
sličnL uslovi meteorološkog polja. Na taj način, beogradska 
Meteorološka opservatorija je đoživela ulicnu sudbinu kao op- 
servatorije u svim velikim gradovima. 

Geografske koorđinate i nadmorska visina Meteorološke opserva- 
torije iznose: ; г ■ 

X = 44°48' V = 20°28'E Gr. h • = 131.6 m. 

. . . .S .. : .■'■?';; 

Termometri, psihrometar i higrograf postavljeni su u termome - 
tarskora zaklonu iznad zatravljenog tla, u prostranom parku do- 
voljno đaleko od zgrađa i drveđa, na 2.0 m iznad površine tla, 
a na 133.6 m nađmorske visine. Od-samog pocetka l.avgusta 1887. 
zavedeno je 7 termina osmatranja u: 4, 7, 10, 13, 16, 19 i 22 
Sas., a ođ l.septembra 1888. i termin u 1 cas po ponođi, koji 
su održavani do 1889.godine. U 1890 i 1891. đodati su napređ 
pomenutim 8 termina još dva u 14 i 21 čas. 1892. i 1893. pos - 
tojalo je 7 termina osmatranja u toku dana i to u: 7, 10, 13, 

14, 16, 19 i 21 čas. 1894. započelo se за časovnim osmatranji- 
ma, koja su uz prekide od novemhra 1899.. do oktobra 1900.,ođr- 
žavana do jula 1914. Pored časovnih osmatranja zavedeno je i 
automatsko zapisivanje temperature vazđuha u 1891., 1896-1910. 

Osmatrački rađ u Opservatoriji bio je prrekinut zbog ratnih pr- 
ilika od jula 1914. do februara 1915., od oktobra do decembra 
1915., i ođ oktobra 1918. đo polovine 1!>19. Ođ l.marta do 30. 
septembra 1915. nastavljeno je sa osmat::anjem u Opservatoriji, 
ali u znatno manjem obimu i samo u tri klinatološka termina , 
a od aprila do juna i u septembru bio je izostavljen večernji 
termin osmatranja. Zbog toga ,kod obrađe nisu mogli da budu 
korišđeni dnevni podaci za ove dane.'Od 1.;januaral916. do ok- 
tobra 1918. u Opservatori ji.se nalazila okupacijska vojna me- 
teorološka stanica. b* -rzo: , 

Posle prvog svetskog rata u opustošenom Beogradu, osmatranja 
u Meteorološkoj opservatoriji započeta au vrlo skromno polovi- 
nom 1919. na istom mestu gde su prekinuta 1914.godine. Opser- 
vatorija je prihvatila francusku vojnu neteorološku stanicu u 
Beogradu i tako.su 1.januara 1920. zapoceta normalna osmatra - 
nja која su ođržana đo đanas, uprkos đrugog svetskog rata,koji 
je ponovo stvorio vrlo teške uslove za radu Opservatoriji. U; 
periođu od 1920. do 1941. u Opservatoriji su merenja i osmat - 
ranja vršena samo šest puta u tcku danai to u tri sinoptička 
medjunarođna termina i tri klimatološka, tj.u: 8, 13 i 19 ča- 
sova po sređnje evropskom vremenu i u 7, 14 i 21 čas po mesnom 
vremenu. 1925. godine, poređ šest termina osmatranja, zavedeno 
je automatsko zapisivanje svih rajglavnijih meteoroloških ele- 
menata, koje je sa malim prekidima održavano do današ^1951.god 
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zaveđena su pored osmatranja u 7, 14 i 21 čas po mesnom vreme- 
nu, osmatranja u sinoptifikim Sasovima ođ 1 đo 22 časa, a .od 
1952.gođine osmatranja razvoja vremena. 

I pored dva svetska rata koja je Opservatorijn doživela u toku 
vremena od svog postojanja, celokupan bogati i dragoceni kli- 
matološki materijal, pa i podaci o temperaturi vazđuha, sadu - 
vani su. 

Prekiđ homogenosti javio se kod merenja maksimalne tempeirature 
od 18.novembra 1941. do 31.marta 1943.godine, kada je zbog rat- 
nih prilika maksimčilni termometar bio postavljen na prozoru so- 
be za instrumente, na prvom spratu zgrađe Opservatorije,sa ju - 
gozapadne strane. 

Normalna osmatranja nisu se mogla stalno vršiti ni pod okupaci- 
jom ni neposredno posle oslobođjenja Beograđa i to niz raznih 
razloga. Treba istađi da su merenja temperature vazđuha vrše - 
na pomodu Asmanovog aspiracionog psihrometra ođ 17.novembra 1941, 
•đo 31.marta 1943.godine. Pored prekida u osmatranjima nastaiim 
usleđ ratnih godina u toku prvog svetskog rata, postoje kod po- 
jednih elemenata u toku dugogođišnjeg niza izvesni kradi preki- 
di, koji su nastali kao posleđica objektivnih teškođa. Za neđo- 
stajuđe ratne gođine u toku prvog svetskog rata interpolisane 
su sređnje mesečne vređnosti temperature vazđuha, padavina i 
broj dana sa padavinama prema stanicama Pandevo, Sremska Mitro- 
vica i Moja Volja, kraj Indjije, koje su u to vreme imale osma- 
tranja. Ovu interpolaciju je izvršio P.Vujeviđ. 

•Na sistematskom sredjivanju dnevnih vrednosti dugogodišnjih po- 
dataka o temperaturi vazduha od 1887 (VIII) do 1946.rađjeno je 
u Meteorološkoj opservatoriji u 1945. i 1946., a nastavljeno 
krajem 1961. i 1962. i u kasnijem periođu do đanas, kađa su do- 
dati podaci za sve posleratne godine i izvršena njihova obrada. 
Dodavanjem perioda ođ 1962. do 1975. gođine ispunjen je 88.(89) 
godišnji periođ osmatranja, a 1977.godine Opservatorija đe ima- 
ti niz osmatranja od 90 gođina. 


GODIŠNJI TOK TEMPERATURE VAZDUHA 

Suneevo zradenje i temperatura vazduha su najvažniji meteoro - 
loski elementi. U vezi sa fizičkim procesima koji se zbivaju u 
atmosferi najbolje bi bilo ako bi se ova dva elementa analizi- 
rala tim redom. Ali pošto ne postoje merenja zračenja u Beogra- 
du za đuši niz osmabranja, veđ samo za poslednjih desetak go - 
dina, to de bitL razmotrena na prvom mestu temperatura vazđu- 
ha kao najznadajniji meteorološki elemenat za celokupan orga- 
nski svet. ^ 


W Gddišnji tok temperature vazduha prema srednjim mesešnim 
vrednostima 

Veliki broj pojedinadnih osmatranja temperature vazđuha u Beo- 
gradu od avgusta 1887. do kraja 1975.gođine, u velikom broju 
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osmatranjaiu toku dana ne može da pruži jasan pregleđ o tempe- 
raturi vazduha. Zbog toga je bilo potrebno da se izrađe razni 
parametri i pregleđi, kojima se prikazuju višegodižnje vređno- 
sti. Kao prva orijentacija temperaturskih uslova nekog mesta 
služi srednja meseSna temperatura vazduha. • . :; . 

Kao Bto je;U uvođu istaknuto, u toku 88,godišnjeg niza osmat - 
ranja pbstpji prekid u osmatranjima od jula 1914. do kraja 
19 i 5. i odjoktobra 1918. do kraja 1919.gođine, ili za nepunih 
tri gođinei Ove nedostajude srednje mesečne vređnosti interpo- 
lisao je P.Vujeviđ. Na taj način dobivene su sređnje mesečne 
vrednosti ža sve raesece od januara do đecembra za 88 (89)godi- 
;.na.' ос 

:i i"’ ' -: ,-г 

Analize toplotnih prilika Meteorološke opservatorije u Beogra- 
du u toku perioda od 1888-1960.gođine izvršio je P.Vujeviđ (1)., 

U ovom rađu proučeni su godišnji, mesečni i dnevni tokovi vaz- 
đušne temperature, godišnji tok srednjih i apsolutnih minimuma 
i maksimuma temperature, čestine srednjih mesečnih i sređnjih 
temperatura u 7, 14 i 21 čas u klasama od po 2°, čestina sređ- 
njih dnevnih temperatura od po 2° (1920-1954), medjudnevna i 
medjumesečna promenljivost (1920-1954), dnevni hod (1891-1912), 
prosečni i najveđi broj mraznih, leđenih, letnjih, tropskih , 
dana i letnjih i tropskih nodi,sa oznakom godine najdužeg tra- 
janja (1920-1960). 

Pođaci za Beograd poslužili su za izrađu više naučnih i struč- 
nih radova’o čemu je bilo reči u referatu P.Vujevida (2) održa- 
nom na prošlavi 75.godišnjice Meteorološke opservatorije u 
Beogradu. 

U tablici 1 ovog rada prikazane su sređnje mesečne i godišnje 
vređnosti temperature vazduha, srednje vrednosti po godišnjim 
dobima, radipanje odgovarajudih vrednostl, najvede i najmanje 
srednje mesečne vrednosti i širina varijicije ovih vrednosti 
kao i sređnje vređnosti u pojedinim đeceaijama počev od 1891 до 
1970.gođine. Sve vređnosti su izračunate prema osmatranjima u 
7, 14 i 21 čas. 

Kao najkradi pojam o temperaturi vazđuha uzima se sređnja god- 
išnja vrednost temperature, koja u Beogradu prema podacima iz 
tablice 1 u 88.godišnjem nizu iznosi 11.6°C, a u kradim vreme- 
nskim periođima od 11.4 do 11.9 (’. Srednjoj godišnjoj vređnosti 
temperature u godišnjem toku najbolje odgovara srednja aprilska 
temperatura, a posle aprilske sređnja oktobarska temperatura,tj. 
temperatura srednjeg meseca prelaznih godišnjih doba. Najvedu 
vrednost u god^šnjem toku ima mesec jul -..за 22.1°C, a najmanju 
januar sa -0.3 C. Januar je jedini mesec u toku gođine sa sred- 
njom mesečnom temperaturom nižom ođ 0°C. Međjutim, u nizu osma- 
tranja od 1901^- 1930, u januaru je bila srednja mesečna tempe- 
ratura iznađ 0 C, U svim ostalim prikazanim nizovima osmatranja. 
januarska temperatura je imala vređnost od -0.1 do -0.4°c. U 
nizu osmatrania 1901 - 1930.gođina sredn ја julska vrednost je 
manja ođ 22.0 C, što inače nije slučaj u drugim nizovima. 

Kao što pokazuju podaci iz tablice 1, u svima obradjenim nizovi- 
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Tablica 1. Temperaturski uslovi u Beograđu u periodu od 1887 
(VIII) - 1975.g. 

Table 1 Temperature conđitions in Belgrađe during the periođ 
riod 1887 (VIII) - 1975 


Periođ 

Gođina 

t 

II 

Itl 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gođ. 

i' т 

Srednje nesečne i gođiSnje 

temperature 


k 14 + 

2 х t 

21> ' 

4 



1887(Vltl) 













-1975 

-0.3 

1.4 

6.5 

11.9 

16.8 

20.0 

22.1 

21.5 

17.7 

12.4 

6.8 

2.0 

ii.6 

1891-1970 

-0.4 

1.4 

6.4 

11.9 

16.7 

20.1 

22.1 

21.5 

17. B 

12.5 

6.9 

2.1 

11.6 

1091-19GO 

-0.2 

1.3 

6.5 

11.8 

16.7 

20.0 

22.2 

21.5 

17.8 

12.4 

6.6 

2.3 

11.6 

1901-1970 

-0.2 

1.4 

6.5 

12.0 

16.8 

20.1 

22,1 

21.6 

17.9 

12.4 

7.1 

2.3 

11.7 

1901-19.10 

0.1 

1 •! 

6.9 

11.5 

16.5 

19.7 

21.8 

21.2 

17.4 

12.1 

6.4 

2.5 

11.4 

1931-19n0 

-0.2 

1.6 

6.2 

12.2 

17.1 

20.5 

22.7 

22.0 

18.3 

12.5 

6.9 

2.5 

11.9 

1901-1960 

-0.1 

1.4 

6.6 

11.8 

16.8 

20.1 

22.2 

21.6 

17.8 

12.3 

6.6 

2.5 

11.6 

1901-1950 

-0.2 

1.3 

6.7 

11.8 

16.8 

20.0 

22.2 

21.5 

17.8 

12.3 

6.6 

2.2 

11.6 


Rasipnnje srednjih nesečnih i godiSnjih temperatura 





1888-1962 

3.4 

3.3 

2.4 

1.8 

1.7 

1.3 

1.4 

1.6 

1.9 

1.8 

2.4 

2.5 

0.8 

1891-1960 

3.4 

3.4 

2.4 

1.8 

1.8 

1.3 

1.5 

1.6 

1.9 

1.9 

2.4 

2.4 

0.8 

1901-1960 

3.2 

3.3 

2.5 

1.8 

1.8 

1.4 

1.5 

1.7 

2.0 

1.9 

2.4 

2.5 

0.8 


Hajverfe 

srednje maseČne i gođlSnje temperature 






1887(VIII) 














-1975 

7.0 

9.1 

10.8 

16.1 

20.6 

22.7 

26.0 

25.7 

22.6 

17.7 

13.0 

6.6 

13.2 


1948 

1966 

1934 

1934 

1938 

1946 

1964 

1923 

1952 

1942 

1907 

19 2 

1960 

1950 

1891-1970 

7.0 

9.1 

10.8 

16.1 

20.6 

22.7 

26.0 

25.7 

22.6 

L7.7 

13.0 

6.6 

13.2 


1948 

1966 

1934 

1934 

1958 

1946 

1964 

1928 

1952 

3942 

1907 

1928 

1960 

1950 

1891-1960 

7.0 

7.3 

10.8 

15.1 

20 .6 

22.7 

26.0 

25.7 

22.6 

L7.7 

13.0 

6.6 

13.2 


1940 

1925 . 

1934 

1934 

1958 

1946 

1964 

1928 

1952 

1942 

1907 

1928 

1960 

1950 

1901-1970 

7.0 

9.1 

10.8 

16.1 

20-6 

22.7 

26 Л 

25.7 

22.6 

17.7 

13.0 

6.6 

13.2 


1948 

4966 

1934 

1934 

1918 

1946 

1964 

1928 

1952 

1942 

1907 

1928 

1960 

1950 

1901-1930 

4.9 

7.3 

10.3 

15.2 

20.2 

22.2 

26.0 

23.7 

20.7 

17.7 

13.0 

6.1 

13.0 


1921 

1.925 

1916 

1920 

1908 

1908 

1920 

1917 

1918 

1907 

1926 

1909 

1923 

1931-1960 

7.0 

7.0 

10.8 

16.1 

20.6 

22.7 

25.5 

25.7 

22.6 

16.9 

9.5 

6.6 

13.2 


1948 

1958 

1957 

1934 

1934 

19 iB 

1946 

1950 

1952 

1942 

1935 

196C 

1960 

1950 

1901-1960 

7.0 

7.3 

10.8 

16.1 

20.6 

22.7 

26.0 

25.7 

22.6 

17.7 

13.0 

6.6 

13.2 


1948 

1925 

1934 

1934 

19 »8 

1946 

1920 

1952 

1942 

1907 

1926 

1960 

1950 

1901-1950 

7.0 

7.3 

10.8 

16.1 

20.2 

22.7 

26.0 

24.7 

22.6 

17.7 

13. C 

6.1 

13.2 


1948 

1.925 

1934 

1934 

1908 
19 15 

1946 

1920 

1943 

1942 

1907 

1926 

1907 

1950 








Tablica 1 Nastavak 
Table 1 Continue 



I 

II 

rtr 

IV 

V. 

VI 

VII 

VIII 

IX 

х V 

XI 

XII 

Cotl. 


Najmanj« 

sređnje mnscčne i 

go U5n je temperaturr’ 






1867(VII]) 






.0;_ 





.. ..... - 



, -1!>75 

-9.4 

-9.2 

II. n 

8.2 

11.0 

17.5 

1B.2 

l”.! 

12.0 

7.6 

1.2 

-4.1 

9.7 


1893 

1929 

1932 

1912 

19 L9 

1933 

1913 

1440 

1912 

1905 

1888 

1933 

1940 

1391-1870 

-9.4 

-9.2 

n.n 

8.2 

11.0 

17.5 

18.2 

1П .1 

12.0 

7.6 

1.4 

-4.1 

9.7 


1893 

1929 

19 32 

1912 

1919 

1933 

1913 

1940 

1912 

1905 

1908 

1933 

1540 

1891-1960 

-9.4 

-9.2 

n .0 

8.2 

11.0 

17.5 

18.2 

18.1 

12.0 

7.6 

1.4 

-4 .-1 

9.7 


1893 

1929 

1*П2 

1912 

19\9 

1933 

1913 

1940 

1912 

1905 

1908 

1933 

1940 

1901-1970 

-7.8 

-9.2 

0.0 

8.2 

11-. 0 

17.5 

18.2 

18.1 

12.0 

7.6 

1.4 

-4.1 

9.7 


1942 

1929 

1932 

1912 

1919 

1933 

1913 

1940 

1921 

1905 

1908 

1933 

1940 

1901-1930 

-5.5 

-9.2 

2.1 

8.2- 

11.0 

17.6 

18.2 

1I..5 

12.0 

7.6 

1.4 

-7.4 

10.1 


1914 

1929 

1907 

1912 

1919 

1925 

1913 

1913 

1912 

1905 

1908 

1902 

1929 

1931-1960 

-7.8 

-7.2 

n.o 

8.4 

13.9 

17.5 

20.4 

18.1 

13.6 

8.6 

3.1 

-4.1 

9.7 


1942 

t956 

1932 

1955 

1957 

1933 

1960 

1940 

1941 

1936 

1)41 

1933 

1940 

1901-1960 

-7.8 

-9.2 

0.0 

8.2 

11.0 

17.5 

18.2 

19.1 

12.0 

7.6 

1.4 

-4.1 

9.7 


1942 

1929 

1932 

1912 

1919 

1933 

1913 

1! 40 

1912 

1905 

1)08 

1933 

1940 

1901-1950 

-7.8 

-9.2 

0.0 

8.2 

11.0 

17.5 

18.2 

lf .1 

12.0 

7.6 

1.4. 

-4.1 

9.7 


1942 

1929 

1932 

1912 

19’9 

1933 

1913 

19 40 

1912 

1905 

1908 

1933 

1940 


Rnzlika 

lzmedju najvede 1 

лајмапјв sređnje mesr Г:ле 

l godlSnje 

temperature 


1887(VIII) 







‘ ~ . 







-1975 

16.4 

18.3 

10 . n 

7.9 

9.6 

5.2 

7.8 

7.6 

10.6 

.10.1 

11.8 

10.7 

3.5 

1891-1970 

16.4 

18.3 

10.8 

7.9 

9.6 

5.2^ 

7.8 

7.6 

10.6 

10.1 

11.6 

10.7 

3.5 

1891-1960 

16.4 

16.5 

10.8 

7.9 

9.6 

4 5,2z 

7.8 

7 . 6 

10.6 

10.1 

11.6 

10.7 

3.5 

1901-1970 

14.8 

18.3 

10.8 

7.9 

9.6 

5.2 

7.8. 

7.6 

10.6 

10.1 

11.6: 

10.7 

3.5 

1901-1930 

10.4 

16.5 

П.2 

7.0 

9.2 

4.6 

7.8 

f .2 

8.7. 

10.1 

.11.8 

8.5 

2.9 

1931-1960 

14.8 

14.2 

10.8 

7.7 

6.7 

5.2 

5.1 

7.6 

9.0 

8.3 

6.8 

10.7 

3.5 

1901-1960 

14.8 

16.5 

10.fl 

7.9 

9.6 

5.2 

7.8 

7.6 

10.6 

10.1 

11.8 

10.7 

3.5 

1901-1950 

. 14.8 

16.5 

Ш. B 

7.9 

9.2 

5.2 

7.8 

6.6 

10.6 

10.1 

11.6 

10.6 

3.5 


Sređnje 

mcsečne J gođiSnje 

tepperature 

u đecenijama 



■■ 


1891-1900 

-1.5 

i.i 

5.9 

11.3 

16.2 

19.4 

22.0 

21.0 

17.6 

13.3 

6.2 

1.2 

11.1 

1901-1910 

-1.1 

i.6 

6.4 

10.8 

16.7 

19.7 

21.7 

23.5 

L7.2 

12.3 

5.4 

2.8 

11.2 

1911-1920 

1.1 

0.8 

7.5 

11.5 

15.6 

19.5 

21.1 

2C .5 

16.9 

11.4 

Г..0 

3.3 

11.3 

1921-1930 

0.3 

0.8 

6.8 

12.1 

17.0 

19.7 

22.5 

2) .7 

L8.0 

12.6 

7.9 

1.3 

11.7 

1931-19(0 

-0.5 

1.0 

6.3 

11.7 

17.1 

20.6 

22.8 

23 .1 

17.7 

12.7 

7.1 

1.0 

11.5 

1941-1950 

-1.0 

2.2 

6.4 

13.1 

17.8 

20.4 

22.8 

•22.9 

19.2 

12.2 

f .9 

2.5 

12.1 

1951-1960 

о.в 

1.7 

5.9 

11.8 

16.5 

30.5 

22.4 

22.1 

18.1 

12.5 

6.6 

3.9 

11.9 

1961-1970 

-1.1 

2.3 

6.3 

12.9 

17.0 

30.5 

21.7 

21.5 

18.0 

13.2 

8.6 

1.1 

11.B 

V ..—■ —...- 

.— — 


- —_ 

_ 

_ 

__•_ 
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Tablica 1 
Table 1 


Periotl 

Gođlna 


1887(VIII) 


kolebanle 


- ~ iired. tempora tura ц godlžnil 
z 1 н ft PROLECE £ E T 0 


-1975 

22.4 

1.0 


11.7 


21.2 

12.3 

1891-1970 

22.5 

1.0 


11.7 


21.2 

12.4 

1891-1960 

22.4 

1.1 

f ? 0'— •; 

11.6 


21.2 

12.3 

1901-1970 

22.3 

1.2 


11.8 


21.3 

12.4 

1901-1930 

21.7 

1’ 1.2 


11.6 


20.9 

12.0 

1911-1960 

22.9 

1.2 


11.8 


21.7 

12.6 

1901-1960 

27.3 

1.2 


11.7 


21.3 

12.3 

1901-19*30 

22.4 

1.1 


11.8 


21.2 

12.2 


1888-1962 

1891-1960 

1901-1960 


Raaipanje srednjih temperatura u gođišnjim đobimn 



Najveđe godišnje 

fcolebanje i 

sređ.temp. u 

godišnjim dobima 


1887(VIII) 






-1975 

31.8 

4.9 

15.4 

24.5 

15.6 


19 29 

1950/51 

1934 

1946 

1923 

1891-1970 

31.8 

4.9 

15.4 

24.5 

15.6 


1929 

1950/5Г. 

1934 

1946 

1923 

1891-1960 

31.8 

4.9 

15.4 

24.5 

15.6 


1929 

1950/51 

1934 

1946 

1923 

1901-1970 

31.8 

4.9 

15.4 

24.5 

15.6 


1929 

1950/51 

1934 

1946 

1923 

1901-1930 

31.8 

4.8 

13.8 

22.3 

15.6 


1929 

1909/10 

1929 

1905 

1923 

1931-1960 

31.5 

4.9 

15.4 

24.5 

14.9 


194 2 

1950/51 

1934 

1946 

1942 

1901-1960 

31.8 

4.9 

15.4 

24.5 

15.6 


1979 

1950/51 

1934 

;--L : 1946 ' = 

1923 

1901-1950 

31.8 

4.8 

15.4 

24.5 

1 is.6 


1929 

1909/10 

1934 

1946 

1923 
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TablAca 1 Nastavak 
Tablo 1 Continue 


Pericu! 

GodlSnje 

Srect. temperatiira u 

godisnjira dobima | 

Godin.l 

kolebanjo 


PROLECE 

L E t 0 

JESEN 

1B87(VIIIJ 

hajmanja godiBnje 

i 

kolebanje L 

Bi*ed.terap.u gođlBnjlm dobiraa 


-1975 

17.9 

-4.5 

9.5 

18.6 

8.5 


! 1915 

1890/91 

1929 

1913 

1912 , 

1891-1970 

17.9 

-4.3 

9.5 

18.6 

8.5 


1915 

1890/91 

1929 

1913 

1912 

1891-1960 

! 17.9 

-4.5 

9.5 

18.6 

8.5 


1915 

1890/91 

ј:,1 1929 

1913 

1912 

1901-1970 

17.9 

-4.1 

{■V 9.5 

18.6 

8.5 


1915 

1928/29 

• 1929 

1913 

1912 

1901-1930 

17.0 

-4.1 

9.5 

18.6 

8.5 


1915 

1928/29 

1929 

1913 

1912 

1931-1960 

18.3 

-3.2 

9.9 

19.4 

8.9 


1949 

1953/54 

1955 

1949 

1941 

1901-1960 

17i9 

-4.1 

9.5 

18.6 

8.5 


1915 

1928/29 

1929 

1913 

1912 

1901-1950 

17 • 9 

-4.1 

9.5 

18.6 

8.5 


19l5 

1928/29 

1929 

1913 

1912 



Railika izmeđju najvede i 

najmanje tem. 

u god.dobima 



2 I H A 

P.ROLEĆF 

L E T O 

JESEN 

1887(VITI) 






-1975 


9.4 

5.9 

5.9 

7.1 

1891-1970 


9.4 

5.9 

5.9 

7.1 

1891-1960 


9.4, 

5.9 

5.9 

7.1 

1901-1970 


9.0 

5.9 

5.9 

7.1 

1901-1930 


8.9 

4.3 

3.7 

7.1 

1931-1960 


8.1 

5.5 

5.1 

6.0 

1901-1960 


9.0 

5.9 

5.9 

7.1 

1901-1950 


8.9 

5.9 

5.9 

7.1 


GođiBnje kolebanjo I sređnje 

terrperature u gođiSnjim đobiraa 

u đecenijama 

1891-1900 

23.5 

0.2 

ii.i 

20.8 

12.4 

1901-1910 

22.8 

1.0 

11.3 

21.0 

11.6 

1911-1920 

20.0 

1.8 

’ 11.6 

20.4 

11.4 

1921-1930 

22.2 

о.в 

12.0 

21.3 

12.8 

1931-1960 

23.3 

0.7 

11.7 

21.5 

12.5 

1941-1950 

23.9 

0.9 

12.4 

" 22.1 

12.7 

1951-1960 

21.6 

2.1 

11.4 

21.7 

12.4 

1961-1970 

22.8 

0.8 

12.1 

21.2 

13.3 
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ша najmanja srednja. mesečna tenperatura je u januaru, a naj- 
veđa u julu. Ato se ra 2 matraju godišnji tokovi iz godine u 
godinu, tada se može videti, da nije januar uvek najhladniji 
mesec, a ni jul najtopliji, veđ đa mogu đa se jave pomeranja 
u levo i u đesno od meseca u kome se on najčešđe javlja. 


Tablica 2. Pojava najhladnijeg i najtoplijeg meseca u godiš- 
njem tcku u procentima ukupnog broja godina u Be- 
ogradu u periodu 1837 (VIII) - 1975.g. 


Table 2 


Isopleths of mean đaily minimum temperature fre- 
quencies in class interval3' of 5°, Belgrađe, 1888- 
1963 



Najhladniji mesec 



Najtopliji 

mesec 


XII 

I 

II 

VI 

VII . 

VIII 

% 

17 

59 

24 

6 

57 

37 


Najmanje vređnosti godišnjeg toka temperature vazduha, prema 
pođacima iz tablice 2, osim januara nagomilavaju se više na 
slededi mesec, nego na prethođni, što ukazuje na veliku pro - 
menljivost temperature vazduha u hlađnom gođišnjem dobu.Rela- 
tivne čestine najveđih vrednosti u godišnjem toku temperature 
pokazuju najveđe čestine u julu i velike čestine u avgustu,a 
vrlo retku pojavu u junu. 


Godišnje kolebanje temperature.vazduha u Beogradu, prema poda- 
cima iz tablice 1, iznosi 22.4°c, što pređstavlja umerenu vre- 
đnost, ali u pojsdinim obradjenim nizovima ono iznosi ođ 21.7 
(niz 1901-1930) Зо 22.9 (niz 1931-1960). Godišnje kolebanje 
temperature vazđuha zavisi ođ geografske širine i ođ uđaljeno- 
sti mesta od mora. Pored toga na godišnje kolebanje temperatu- 
re utiču i uslovi reljefa zemljišta, tj, da li je mesto otvore- 
no ili zaštiđenc, kao i od nađmorske visine. Međjutim,ekstremne 
vređnosti godišnjeg kolebanja temperature u pojedinim gođinama 
u toku obradjenog niza đostižu od 17.9 u 1915. đo 31.8 u 1929., 
što ukazuje sa jsdne strane na mogudnost uticaja maritimnosti ,' 
a sa druge na vLsok stepen kontinentalnosti. Još se bolje ovo 
oučava ako se prema Gorčinskovoj formuli (3) obračuna stepen 
kontinentalnosti za Beograd. Ako se u Gorčinskovu formulu,koia 
glasi: 


K 


1.7 


A 

šin'f 


- 20.4 


19 





gde je A godišnje kolebanje tenperatue vasđuha, a geog- 
rafska širina, uvrste pođaci za Iieograd, tada se dobija đa je 
stepen kontinentalnosti: 


K = 1.7 


22.4 


0.7046 


— 20.4 = 33.6 


Gorčinski je stepene kontinentalnosti podel.Lo u tri grupe: 


1. prelazna okeanska il'i maritimna 

2. kontinentalna 

3. ekstremno kohtinentalna 


K = od 0 do 33% 

= od 34 do 66% 

= od 67 do 100% 


Prema ovoj klasifikaciji se vidi da Beogcad spađa u kontinen- 
talnu grupu i to u najđonju granicu stepena kontinentalnosti 
ove grupe. Prema gođišnjim kolebanjima u pojeđinim godinama u 
toku 88, gođišnjeg niza vidi se da stepen kontinentalnosti 
itna vređnost koja ukazuje na prelazno okeansku ili maritimnu 
karakteristiku, ili đa ima poveđan stepen kontinentalnosti . 
Tako, ako se izračuna stepen kontinentalnosti za gođine .sa 
najveđim i najmanjim godišnjim kolebanjen u toku celog niza 
osmatranja za 1915. i 1929.g., tada se vidi da stepen konti- 
nentalnostt u slučaju najmanje vrednosti iznosi 23%, a u slu- 
Sijll najve^e 46%. Analiza godišnjeg kolebanja temperature za 
svih 88 godina pokazuje da godišnja rašpođela temperature vaz- 
đtlha u Beogradu ima karakterlstiku prelanne okeanske ili ma - 
ritimne u 32%, a kontinentalne i poveđan stepen kontinental - 
nosti u 68% svih slufiajeva. . 

Kao druga vređnost kojom se zaključuje o temperaturskim uslo- 
vima Beograda služi Kepenova (3) relativria temperatura. Kod 
оуе se temperatuire eliminiŠe različito c|odišnje kolebanje kao 
1 razllčiti godišnji tokovi temperature na taj način, što se 
razlika izmeđju srednjih mesečnih vrednonti i sređnjih vred - 
nošti najhladnijeg iriešeca izraziu procentima godišnjeg kole- 
banja, Relativrie temperature pbstaju još očiglednije ako seaonč 
upoređe ša funkcijom normalne vređnosti kojti je predložio Ke- 
pen^gđe je: '■;■■■ . 

% = 100 sin 2 15x, г 

gđe je x=0 za srednji datum januara, x=6, za srednji đatum 
jula. Šinusi ве> dakle, menjaju za uglovo oćl 0° đo 90°,odnos- ; 
no od 0 do 1. TakO še đobijaju teorijske proračunate relativ- 
ne temperature za pojedine mesece. Obračunom ove funkcije do- 
bije se slmetrična kriva sa rninimumom u januaru, a maksimumom 
u julu. U t^hlici 3 prikazane su relativr.e temperature za Beo- 
grad i teorijske relativne temperature za pojedine mesece. 
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Tablica 3. GodiSnji tok relativne teraperature vazđuha u Beog- 
radu (1888-1962) i teorijske relativne temperature 

Table 3 Annual course of the relative air temperature in 
Belgrade (1888-1962) and theoretical relative tem- 
j /■ perature 



I 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Relativna 













tenperatura 

0 

7 

31 

54 

76 

91 

100 

97 

81 

57 

31 

11 

100 sin 2 15 х 

0 

7 

25 

50 

75 

93 

100 

■ ■ 93 

75 

50 

25 

7 

Razlika 

0 

0 

6 

4 

1 

-2 

0 

4 

6 

7 

6 

4 


Razlike izmedju stvarne relativne temperature u Beograđu i teo- 
rijske su u prvoj polovini godine pozitivne, sem u junu , a u 
drugoj takođje stalno pozitivne, a vrednosti iznose do 1%, što 
znafii da su neznatne i što potvrdjuje kontinentalni karakter 
krive godišnjeg toka temperature. Maksimum razlike prema., teo- 
rijskoj vređnosti u uzlaznoj fazi krive je u martu, a u silaz- 
nom delu krive u oktobru. 

Da bi se viđelo kakvog je karaktera gođišnji tok temperature u 
Beogradu, u tablici 4 prikazan je gođišnji tok relativne tempe- 
rature u Beogradu i na Hvaru, u toku perioda 1925-1940,gv 

Tablica 4. Godišnji tok relativne temperature vazđuha u Beog- 
radu i Hvaru, u periodu 1925-1940.g. 

Table 4 Annual course of the relative air temperature in 
Belgrade and Hvar, 1925-1940 



I 

II 

III 

IV 

v 

VI 

VI 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Beograd 

0 

5 

28 

53 

74 

90 

100 

94 

79 

56 

36 

6 . 

Hvar 

1 

0 

11 

32 

56 

84 

100 

96 

78 

56 

35 

7 

100_ sin 2 15 х 
Beograd- 

0 

7 

25 

50 

75 

93 

100 

93 

75 

50 

25 

7 

teorijska 

Hvar- : 

0 

-2 

/ : ;3 ;::■ 

3 

-1 

-3 

0 

1 

4: 

6 

11 

;-i. 

teorijska 

1 

-7 

-14 - 

18 

-19 

-9 

0 

3 

3 

6 

10 

0 


Prema pođacima iz šesnaestogođišnjeg perioda osmatranja za Beog- 
rad viđi se đa je nešto izmenjen gođišriji tok razlike u rela- v - 
tivnoj temperaturi od onog prikazanog u tablici 3, ali uglav- 
n°m ima slišne karakteristike. Podaci o relativnoj temperaturi za 







Hvar pokazuju znatne negattvne rnzlike ргеша normalnoj krivoj 
u prvoj polovini godine, dok.su u drugoj polovini razlike po- 
zitivne, ali srazmerno neznatne. Pored ovog se viđi da su 
vrednosti relativne temperature u kontinentalnom delu u prvoj 
polovini gođine znatno više od mesta u primorju, a da je 
najveda razlika u aprilu (21%), Sto nastaje zbog usporenog po- 
veđanja temperature vazduha iznad morske površine. Silazni de- 
o krive godišnjeg toka relativne temperature je đosta slidan u 
ova đva mesta. 

Rasipanje srednjih mesednih i godišnjih temperatura i srednjih 
temperatura po godišnjim dobima, prikazano u tablici l,izrašu- 
nato je prema formulis 



gde je d ođstupanje pojedinih srednjih mesednih, sređnjih go- 
dišnjih i srednjih vrednosti u godišnjin dobima ođ ođgovaraju- 
đih srednjih vrednosti za ceo niz osmat.vanja, a N broj po - 
jedinih vređnosti. Rasipanje temperature je prikazano za tri 
perioda osmatranja. Ako se upoređe vređnosti za sva tri niza 
osmatranja, viđi se đa se one vrlo đobro slašu, Godišnji tok 
ovih vređnosti pokazuje da je maksimum u januaru i februaru , 
ođnosno od sredine do kraja zime, a minimum u junu, tj.pošetkom 
leta. Najveđe mesečne vređnosti iznose 3.4, a najmanje 1.3°с. 
Vrednosti rasipanja temperature po godišrtjim dobima su takođje 
vrlo slišne u tri perioda osmatranja, sa maksimumom zimi,a mi - 
nimumom leti. Rasipanje sređnjih gođišnjih vrednosti iznosi 

o.8°c. ■ - 

Pored napred navedenih vrednosti u tablici 1 prikazane su naj - 
veđe i najmanje sređnje mesečne temperattire u pojedinim obrađje- 
nim petiođima osmatranja. Ovi pođaci pokazuju da se u hladnijem 
đelu godine mogu javiti i vrlo niske i vilo visoke sređnje mese- 
čne temperature, a u januaru npr. od -9.4 do 7.0, u februaru od 
-9.2 do 9.1, a u sređnjem letnjem mesecu, u julu od 26.0 do 18.2 
i u avgustu ođ 25.7 do 18.1 C. Varijacije ovih vrednosti ptika- 
zane su razlikom izmedju najveđih i najmanjih srednjih vrednosti, 
takodje u tablicl 1. Godišnji tok ovih vređnosti pokazuje najve- 
đe vrednosti u februaru, a posle njega u januaru, a najmanje u 
junu, Ovo nam potvrdjuje najveđu nestabiinost temperature vazdu- 
ha u zimskim mesecima, kao i veliku nestabilnost uglavnom od se- 
ptembra do marta, a stabilnost u preostaJih pet meseci godišnjeg 
toka. Variaciona širina prema sređnjim mesečnim temperaturama 
ima vrednosti u januaru i februaru koje su od dva do triput ve~ 
đe od vrednosti u letnjim mesecima. Meseci april i avgust imaju 
virlo slične vrednosti, a mesec maj ima u pojedinim nizovima dva- 
put vede vređnosti od juna, što pbkazuje izdvajanjetemperaturske 
karakteristike ovog meseca od ostalih meseci u toplijem delu go— 
dine. Međjutim, ako se razmotre odnosi izmeđju ekstremnih godiš- 
njih đoba, tj. zime i leta, tađa se viđi da kada se uzme gođiš- 
nje doba kao celina, onda ovaj ođnos nije u tolikoj merl izračen. 
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Nema ni neke izrazite razlike izmeđju vređnosti za proleđe i 
jesen. 

Na kraju tablice 1 navedene su sređnje mesedne, srednje godiš- 
nje i sređnje vrednosti po godišnjim dobima za svaku od osam 
đecenija ođ 1891, do 1970.godine. Ovi pođaci pokazuju da pos- 
toje velike razlike izmeđju pojedinih decenija. Tako je naj - 
toplija januarska vređnost u đeceniji 1951-1960., a najhladni- 
ja u deceniji 1891-1900. Najtopliji jul je bio u đeceniji 1931- 
1940 i 1941-1950, a najhlađniji u deceniji 1911-1920.Karakte - 
risticno je istađi da je avgust u deceniji 1941-1950 imao vi- 
šu vrednost od najtoplijeg jula, a da se jul, avgust i septem- 
bar u toj deceniji istidu najvedim vrednostima. Ako se pos - 
matra ceo godišnji tok u toj đeceniji vidi se da su u njoj,sem 
januara, u ostalim mesecima dosta visoke vrednosti, a da se i 
u aprilu i maju javljaju najvede mesečne vređnosti od svih os- 
talih đecenija. Sređnja godišnja temperatura , a takodje i go- 
dišnje kolebanje u ovoj deceniji imaju najvede vrednosti.Opšta 
karakteristika mesečnih vrednosti uslovila je i vrednosti po 
godišnjim dobima u ovoj đeceniji. Tako sem zime, vređnosti za 
sva ostala godišnja doba pređstavljaju najvede vređnosti od 
svih decenija od 1891. pa na ovamo. 

Razmatranje godišnjeg toka temperature vazduha u Beogradu pro- 
širuje se u velLkoj meri ako se izrađe odstupanja pojedinih 
srednjih mesečnlh vrednosti od normalne vređnosti i prikaže 
hjihova statistika, U tablici 5 su prikazane vređnosti odstu - 
panja temperature vazduha u toku perioda od 1888 do 1962.godi- 
ne. Pored srednjeg odstupanja, prikazuje se srednje pozitivno 
i srednje negat.ivno, zatim varijaciona širina ovih vređnosti , 
vređnosti ekstremnih pozitivnih i ekstremnih negativnih ođstu- 
panja i čestine pozitivnih, negativnih i normalnih vređnosti. 

Sređnje odstupanje temperature vazduha u Beogradu, prema po - 
dacima iz tablioe 5, ima gođišmji tok sa najvtidom vrednošdu u 
januaru, a пајтгтјот u junu i julu. Ove vrednosti pokazuju da 
je šređnje odstupanje u januaru skoro tri puta vede od sređnjeg 
odstupanja u junu i julu. Sređnje pozitivno i srednje negativ- 
no ođstupanje imaju isti gođišnji tok samo su sređnje negativ- 
ne vrednosti od novembra do marta vede od srednjih pozitivnih 
vređnosti. Sređnja širina varijacije ima išti gođišnji tok,kao 
i napred naveđerii parametri, a vrednosti u zimskim mesecima su 
više ođ dvaput vede od vređnosti u junu. 

Kod analiza najredih vrednosti ođstupanja treba pre svega uka- 
zati na to da su neigativne, sem upravim letnjim mesecima, znat- 
no vede od pozitivnih. Najveđa vrednost negativnog odstupanja 
iznosi u februaru -10.4 , a najvede pozitivno ođstupanje u ja- 
nuaru 7.4 . Ove vređnosti takođje imaju godišnji tok sa najve- 
dom vrednošdu u februaru, odnosno u januaru, a najmanjom u junu. 

Čestine pozitivr.ih odstupanja po mesecima pokazuju vede vred - 
nosti od negativnih ođ oktobra do marta i u junu i avgustu. U 
aprilu, maju, julu i septembru javile su se vede čestine nega- 
tivnih ođstupanja, što je vrlo karakteristično za temperaturske 
uslove. 
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Tablica 5. Ođgtupanja srednje mesečne i gođišnje tempera- 
ture vazđuha od normalnih vrednosti u Beogradu 
u periodu od 1888-1962.g. 

Table 5 Deviations of mean monthly and yearly air tempe- 
rature from normal values in Belgrade, 1888-1962 
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Detaljnija raspođela odstupanja srednje шезебпе temperature u 
klasama od l^bprikazana je u tablici 6. 

12 ove se tablice vidi da su najčešđa i ponitivna i negativna 
odstupanja u klasama ođ -2.0 do +2.0° u toku cele godine, a 
takodje i za sređnje gođišnje vrednosti.. Godišnji tok raspo- 
đele čestina je takodje vrlo i 2 ra 2 it. Fcibruarska odstupanja 
su raspođeljena na najširu skalu stepeni odstupanja, a za nji- 
ma slede januarska. Junska odstupanja su raspoređjena na naj- 
užoj skali, a za junom najuži raspon imaju odstupanja га me- 
sece jul, avgust i april. 

Za analisu temperaturskih odstupanja vrlo je pogodan metod Ko- 
nrada (4), koji se često primenjuje,a koji je u geofisiku, pa 
i u meteorologiju uveo Čepmen (5). Kod ovog metoda se primenju- 
je rasipanje temperature (podaci prikaznnl u tablici 1) kao 
granica za sleđeđe klasne intervale: 


izvanredno hipernormalno 

veoma hipernormalno 

hipernormalno 

normalno 

subnormalno 

veoma subnormalno 

izvanredno subnormalno 


odstupanje iznad +3 s' 

" izmedju +3^ i + 2Ć 

" " +2i li 


" + ć i - č 

" +26 i 

" -2 <6 i -3d 

^ispod -3 <o 


Klasifikacija ođstupanja prema napred očređjenim granicama pri- 
kazana je u tablici 7. 

Kao što se moglo očekivati, kod svih meseci u toku godine oko 
đve tređine^u toku celog obradjenog niza dolazi na normalne 
vređnosti. Čestine hipernormalnih i subnormalnih vrednosti su 
u zimskim mesecima vrlo slične, dok se u maju javlja veđi broj 
hipernormalnih vrednosti, a u junu neštc veđi broj supernormal- 
nih. Ako se čestine hipernormalnih i subnormalnih meseca uzrriu 
zajedno, onda se vidi da se svake tređe godine javlja po mesa- 
cima ili hipernormalna ili subnormalna vređnost. Ukupan broj 
čestina veoma hipernormalnih i veoma subnormalnih vređnosti vr- 
lo je sličan. Izvanređno hipernormalnih meseca uopšte nema,dok 
su se izvanredno subnormalni meseci, prema ovoj klasifikaciji 
javili u februaru 1929., maju 1919. i septembru 1912.gođine. 

Da bi se još bolje uočile karakteristike srednjih mesečnih vre- 
đnosti temperature, tj.ođstuoanja iznetih u tablici 7, prikaza- 
ne su one na slici 1. Svaka tačka predstavlja odgovarajuđe ods- 
tupanje, tako da se dobija pregled njihove raspodele prema in- 
tervalima od jeđne đesetine stepena, kao i obima kolektiva. 
Granice za g 1 dele intervale једпе od drugih. 
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Tablica 7. K]asifikacija temperaturskih ođstupanja od đugo- 
godišnje srednje vređnosti u Beograđu prema ra- . 
sipanju u periođu 1888-1962.g. 

Table 7 С1 assification of temperature deviations from the 

long уеаг mean value in Belgrađe by means of sca- 
ttering in tlie period 1888-1962 



I 

II 

Ilt 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

God. 

Izvarrmlno 

hipernormalno 

10.3 

10.3 

7. 1 

5.5 

5.5 

4.3 

4.3 

4.9 

5.8 

5.8 

7.3 

7.6 

1 .n 

3d 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


10 

Veomn 

10.2 

10.2 

7.2 

5.4 

5.4 

4.2 

4.2 

4.8 

5.7 

5.7 

7.2 

7.5 

0 . п 

hipornormnlno 

2 



2 

1 


3 

2 

2 

2 

2 


9 

Izmeđju +3 6 
i + 2 (j 

fi.9 

6.9 

4.9 

3.7 

3.7 

2.9 

2.9 

1.3 

3.9 

3.9 

4.9 

5.1 

0.7 

Hipernormnlno 

6.8 

6.3 

4.8 

3.6 

3.6 

2.8 

2.8 

1.2 

3.8 

3.8 

4.0 

5.0 

0.6 

Izmedju + 2 £ 

10 

11 

11 

9 

12 

11 

9 

12 

8 

10 

10 

11 

5 

ić 

3.5 

3.5 

2.5 

1.9 

1.9 

1.5 

1.5 

1.7 

2.0 

2.0 

2.5 

2.6 

0.4 

Hormalno 

3.4 

3. 1 

2.1 

i.n 

1.8 

1.4 

1.4 

1.6 

1.9 

1.9 

2.4 

2.5 

0.3 

Izmeđju -f č 

49 

51 

50 

52 

54 

50 

r; r 

52 

54 

51 

49 

51 

26 

1 

-3.4 

-3. 1 

-2.1 

-l.P. 

* 1.8 

-1.3 

-1.4 

-1.6 

-1.9 

-1.9 

-2.4 

-2.5 

-0.3 

Subnormalno 

-3.5 

-3.5 

>2.5 

-1.9 

- 1.9 

-1.5 

-1.5 

-1 л 

-2.0 

-2.0 

-2.5 

-2.6 

-0.4 

: Izmeđju - ć 

12 

11 

31 

12 

6 

14 

7 

8 

n 

7 

11 

7 

10 

■ 1 -2 6' 

-6.8 

-6.3 

-4.3 

-3.6 

-3.6 

-2.0 

-?..П 

-3.2 

-3.8 

-3.8 

-4.8 

-5.0 

-0.6 

Veoma sub- 

- 6.9 

-6.9 

-4.9 

-3.7 

-3.7 

-2.9 

-2.9 

-3.3 

-3.9 

-3.9 

-4. g 

-5.1 

-0.7 

normalno 

2 

1 

3 


1 


1 

1 

2 

2 

3 

1 

7 

Izmedju -2^ 
i -Зб' 

-10.2 

-10.2 

-7.2 

-5.4 

- 5.4 

-4.2 

-4.2 

-4.8 

-5.7 

-5.7 

-7.2 

-7.5 

-0.9 

Izvanređito 

-П . 3 

-10.1 

-7.1 

-5.5 

- 5.5 

-4.3 

-4.3 

-4.9 

-5.8 

-5.0 

-7.3 

-7.6 

-1.0 

subnornn1.no 
Inpod т1(? 

• 

1 

• 

• 

1 

• 


• 

1 

• 

• 


n 
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Izvršena je takođje analiza uzastopnih meseca u toku godine sa 
toplijim ili h.1 adnijim vrednostima od normalne vređnosti , tj . 
analiza uzastopnih meseca u godišnjem toku sa pozitivnim ili 
negativnim ođstupanjima od normalne vrednosti, a čestine su 
prikazane u tahlici 8. 

Tablica 8. Čestina periođa sa n uzastopnijih toplijih ili 
hlađnijih meseci u godišnjem toku u Beogradu, u 
periođu 1888-1962. 

Table 8 Frequency of periods with n successive warmer and 

— colder months in the yearly course in Belgrade, 
1888-1962 


n = 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

11 12 

Topliji 

45 

21 

18 

2 

5 

7 

5 

1 

• • 

Hladniji 

45 

21 

10 

15 

4 

2 

2 

• 

1 


Gornja tablica pokazuje jednaku čestinu i za 2 i 3 uzastopna 
meseca i kod pczitivnog i negativnog odstupanja. Posle uzastop- 
nih 2 i 3 meseca najveđu čestinu meseci sa pozitivnim ođstupa- 
njem imaju 4, a sa negativnim ođstupanjem 5 uzastopnih meseca. 

Sa poveđavanjeir trajanja uzaštopnosti meseci u godišnjem toku 
smanjuju se i čestine. U toku 75.godišnjeg niza javio se jedan 
period ođ 12 meseca, kađa su sve sređnje mesečne temperature 
imale manjak u odnosu na normalnu vređnosti, i jedan period od 
10 meseci: kada su svi meseci imali višak u odnosu na normalnu 
vređnost temperature. Manjak temperature se javio od maja 1941. 
do aprila 1942.g. Ovim periođom je bio ubuhvađen kraj proleđa, 
leto i jesen koji su prethodili jednoj od najekstremnijih zima, 
i posle te zime proleđe koje je za njom sleđilo. Najđuši period 
od 10 uzastopnih meseci sa viškom temperature javio se od maja 
1891. do februara 1892.gođine. 

Pođaci iz tablice 8 pokazuju da je ukupan broj meseci obuhvađe- 
riih pozitivnim anomalijama temperature vazduha nešto veđi od 
broja meseci za negativnim. 

Ako se analiziraju godišnji tokovi temperature vazđuha iz godi- 
ne u godinu, tada se vidi da porast od hlađnog ka toplom gođiš- 
njem dobu, kao 1 pad od toplog prema hlađnom nije uvek pravilan, 
što je to kod normalnog godišnjeg toka. Ove anormalne pojave u 
gođišnjim tokovlma prikazane su u tablici 9. 
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Tablica 9. Raspodela relativnih čestina sa anormalnim tempe- 
raturskim tokovima prema srednjim mesečnim tempe- 
raturama u Beograđu, u % , u periodu 1888-1962.g. 

Table 9 Distribution of relative freguencies with abnormal 


temperature course of the mcnthly mean temperaturs 
in Belgrade, in %, 1888-1962 



Mesec sa jednakom ill višom sređnjom mesečnom 
temperaturom od pređhođnog 




Iz raspodele Čestine anormalnih temperat urskih gođišnjih toko- 
va.se vidi da 34% svih februara ima nižu temperaturu od janua- 
ra, i da u oviip, slučajevima postoji роп eranje faže na posled- 
nji zimski nesec. Meseci mart i jul imaju po 8 %, a jun 5 %, a 
u maju se u toku 75 gođina nijeđnom nije javlla‘temperatura 
jednaka ili niža od predhodnog meseca. Isti je slučaj i sa no- 
vembrom, gde se nije javila nijedanput jeđnaka ili viša tempe- 
ratura od predhodnog meseca.. Avgust ima u 38 % slučajeva jed- 
naku j.li višu temperaturu od. svog predbodnog meseća, pa je i 
ovde pomeranje faze, a januar 27 %. U syim ostalim mesecima je 
ova pojava znatno redja. ' 

Kao dopuna uz prednje analize godišnjeg toka temperature vazdu- 
ha služe medjumesečne razlike temperature u. srednjem godišnjem 
toku, prikazane u tablici 10. 

Tablica 10. Međjumesečne razlike temperature u srednjem godiš- 
njem toku u Beogradu, u рез iodu 1888-1962.g, 

Table 10 Intermonthly temperature đj fferences in the mean 

yearly course in Belgrade, 1888-1962 
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II 

I 

III 

II 

IV 

III 

V 

IV 

VI 

V 

VII 

VI 

VIII 

VII 

IX 

VIII 

X 

IX 

XI 

X 

XII 

XI 

I 

XII 

1.5 

5.2 

5.4 

4.9 

3.3 

2.1 

-0.5 

-3.9 

-5.2 

-6.0 

-4.4 

-2.5 


Iz ovih se podataka može zaključiti da je polazeći od minimuma 
u godišnjem toku u prva đva prolećna meseca porast temperature 
vrlo veliki i da iznosi 5.4 C, ali da se u posleđnjem proleđ- 
njem mesecu porast temperature neSto smanjir dok u sledeca dva 
đolazi do naglog snanjenja razlike u temperaturi. Vrlo je ka - 
rakterističan broj stepeni pada temperature u srednjem godis - 
njem, toku. U avgustu postoji mali pad od 0.5 C a u sledeća dva 
meseca se srednja nesečna temperatura naglo smanjuje, a maksi - 
mum pada u godiŠnjem toku je izmedju oktobra i novembra i izno- 
si~6.0. Posle novembra medjumesečne razlike se postepeno sma- 
njuju. 

Ovakva raspođela međjumesečne razlike u temperaturi vazduha us- 
lovijena je geografskim položajem Beograđa i uslovima zagreva- 
nja, ođnosno hladjenja kopna u toku godine. 

P.Vujević (1) uporedjuje godišnje kolebanje temperature vazduha 
u Beogradu sa gbdišnjim kolebahjem na Hvaru, a radi još boljeg 
isticanja karakteristike temperature u Beogradu u vezi sa konti- 
nentalnošću, upoređjuje je sa Bukurestom, Astrahanom i Irgisom, 
gde su sve jače izraženi kontinentalni uticaji. 

Pored srednjih nesečnih temperatura u nizu 1888-1960.g, ovaj 
autor je analizirao srednje temperature u terminima osmatranja 
u 7, 14 i 21 čas. Pošto ne raspolažemo pođacima za termine os - 
matranja u 14 i 21 č za ceo niz osmatranja, to su za^analizu 
podataka iz ternina osmatranja u 7, 14 i 21 čas poslužila osmat- 
ranja od 1890-1963. bez 1907, 1913-1915 i 1918-1919, tj. za niz 
od 68 godina. 

Godišnji tok srednje mesečne temperature u 7, 14 i 21 čas poka- 
zuje najmanju vrednost u januaru, a najveću u julu. Januarska i 
februarska srednja temperatura ima u terminu od 7 č vređnosti 
niže od 0°. U torminu od 21 č jedino januarska srednja tempera- 
tura ima vredno. c .»t nizu od 0 , a u terminu od 14 c sve su srednje 
mesečne vrednosti iznad 0°. Julska vređnost u 7 č je jeding od 
svih srednjih mfisečnih temperatura koja ima vređnost od 20 . He- 
djutim, prema podacima za najveće srednje mesečne temperaturg u 
7 č vidi se da ne srednja mesečna vrednost temperature od 20 
može javiti od juna do avgusta. U 14 č srednje mesečne tempera- 
ture od maja do septembra imaju vrednosti koje prelaze 20 , ali 
prema najvećim vrednostima u ovom terminu osmatranja se vidi da 
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Godišnji tok srednje mesečne temperature u 7,14 i 
21 č i najveđih i najmanjih sređnjih meseSnih' 
vrednosti u Beogradu, u periodu 1890-1963 


'fablica 11. 


Table 11 Yearly course of the mean nonthly temperature at 
0700, 1400 and 2100 and of the highest and lowest 
mean monthly values in Belgrade, 1890-1963 



ш 


_ III 

IV 

. V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 


isf3 


Srednja 

meseCna i gođiSnja 

:emperatura 








7 

rl.7 

-0.7 

3.7 

9.4 

14.8 

18.1 

20.0 

19.0 

i4:n 

9.7 

5.0 

0.9 

9.4 

21.7 

_ 14...;". 

... 1.7 

4.1 

10.2 

15.8 

21.0 

24.2 

26.9 

26.9 

23.0 

16.8 

9.5 

3.9 

15.3 

25.2 

21 

-0.6 

0.9 

5.9 

11.1 

15.7 

19.0 

21.3 

20.6 

16.F 

11.6 

6.3 

1.7 

10.9 

21.3 


Najveđe 

sređnje moseČne i gsdiSnje temperature 






7 

5.2 

4.7 

8.0 

13.1 

18.2 

10.5 

22.6 

21.9 

19.2 

13.8 

10.3 

5.2 

11.2 


God. 

1936 

1948 

1957 

1947 

1934 

1934 

1958 

1935 

1936 

1952 

1942* 

1896 

1926 

1960 

1923 


14 

9.6 

11.9 

15.5 

20.8 

25.2 

37.7 

31.5 

31.1 

27.8 

22.2 

17.5 

9.0 

17.2 


God. 

1936 

1925 

1916 

1934 

1958 

L927 

1938 

1928 

1917 

193? 

1935 

1926 

1916 

1923 


21 

6.8 

6.6 

10.2 

15.2 

19.5 

31.9 

25.2 

25.1 

21.9 

16.1 

12.1 

9.5 

12.7 


Gođ. 

1948 

1957 

1938 

1947 

1934 

1958 

19-31 

1928 

1952 

1942 

1935 

1926 

18 >1 

1950 



Najmanje 

sređnje nesečne i 

godiSnje temprrature 






7 

-11.0 

-11.2 

-1.5 

5.9 

11.5 

15.5 

18.0 

15.7 

10.2 

7 5.5 

-0.9 

-5.1 

7.9 


God. 

1893 

1929 

1932 

1929 

1902 

1949 

1926 

1940 

191? ' 

19C5 

1920 

19 33 

1893 


ii4 

-7.4 

-6.7 

2.3 

u.i 

16.5 

20.8 

23.7 

22.9 

15.3 

11.2 

3.9- 

-2.6 

13.2 


Gođ. 

1893 

1929 

1932 

1955 

1957 

1949 

1926 

1940 

1912 

1905 

19 0В" 

1933 

1940 


21 

-9.7 

-9.5 

-0.3 

7.3 

11.9 

16.2 

18.4 

16.9 

11.3 

6.9 

1.1 

-2.8 

9.0 


Gođ. 

1893 

1929 

1932 

1912 

1902 

'.923 

1926 

1940 

1912 

1905 

1908 

1890 

1940 



Razllke 

izmedju 

najveđih i 

najm.mjih temperatura 






7 

16.2 

15.9 

9.5 

7.2 

6.7 

5.0 

4.6 

6.2 

9.0 

8.3 

11.2 

10.3 

3.3 


14 

17.0 

18.6 

13.2 

9.7 

8.7 

6.9 

7.8 

8.2 

12.5 

11.0 

13.6 

11.6 

4.0 


21 

16.5 

16.1 

10.5 

7.9 

7.6 

5.7 

6.8 

8.2 

10.6 

9.2 

11.0 

12.3 

3.7 



Hedjumesedne razlJke 

u temp 

oraturi 









II 

III 

IV ? 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

7 

XI 

XII 

T 




i-f:. 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 



7 

1.0 

4.4 

5.7 

5.4 

3.3 

1.9 

-1.0 

-4.2 

-5.1 

-4.7 

-4.1 

-2.6 



14 

2.4 

6.1 

5.6 

5.2 

3.2 

2.7 

0.0 

-3.9 

-6.2 

-7.3 

-5.6 

-2.2 



21 

1.5 

5.0 

5.2 

4.6 

3.3 

2.3 

-0.7 

-3.8 

-5.2 

-5.3 

-4.6 

-2.3 













ovaj đeo godlne шо5?е đa buđe proSiren jo?i га dva meseca tj 
da obuhvata mesece od aprila đo oktobra. U vedernjim'easovima 
samo meseci jul i avgust imaju vređnost višu ođ 20° ali i u 
ovom terminu osmatranja može se javiti srednja mesečna tempe- 
ratura viša od 20 od juna đo septembra. 

U vezi sa najveđim srednjim mesešnim temperaturama iz ove tab- 
l'ice potrebno je istaci da je u pojeđinim dnevnim časovima 
srednja mgsečna temperatura u julu i avgustu 1917. i 1928.pre- 
lazila 31 , što je vrlo velika vređnost za sređnju mesečnu 
temperaturu^ Srednja mesečna temperatura u 14 č iznosila je 
najmange 30 još u sleđeđim mesecima i godinama: avgust 1890, 
jul i avgust 1946 i avgust 1952.gođine. 

Kao što najveđe srednje mesečne vrednosti mogu u pojeđinim te- 
rminima osmatranja da imaju vrlo visoke vređnosti, tako i naj- 
manje mogu da imaju vrlo niske vređnosti. Tako u najhladnijim 
zimama srednga januarska i februarska temperatura u 7 č ima 
vre^nosti ni<.e od -10 , a takodje i u ostalim časovima osmat- 

ranga vrlo niske vrednosti. Ako se posmatra gođišnji tok u po- 
gedinim casovima osmatranja onda se vidi da sređnje najmanje 
mesečne vrednosti mogu u jutarnjim časovima od novembra do mar- 
u vecern 3 ilI i od decembra do marta, a u pođnevnim od decembra 
do februara da Lmaju vređnosti manje od 0°. 


Razlike izmedju 
tura u 7, 14 i 
razlika izmedju 
gde se najveđe ’ 
u toplom, što ji 
temperature vaz; 


i najveđih i najmanjih sređnjih mesečnih tempera- 
21 č, imaju godišnji tok koji je sličan sa tokom 
i najvece i najmanje sređnje mesečne temperature, 
vrednosti javljaju u hladnom godišnjem dobu,a najmanje 
e posleđica nestabilnosti, odnosno stabilnosti 
duha u Beogradu, u odgovarajuđem dobu godine. 


Godišnje kolebanje temperature u jutarnjem i večernjem terminu 
ved e Sk ° r0 jednake vredncst i/ a u terminu od 14 č ono je znatno 

Medjumejsečne razlike u temperaturi vazduha, prikazane pri đnu 
tablice il, pokazujuu uzlaznom delu krive godišnjeg toka u te- 
21 б n f3 vet5i Porast izmedju marta i aprila, a u 14 
izmeđju februarai marta. Uglavnom najveđe vrednosti porasta 
temperature ijavLgaju se od februara do maja. Majvedi pađ tempera- 
i tU okt^ ka2UJe S 'L n ? silaznom delu krive u 7 č izmeđju septembra 
d a , n - A г „ 21 c izm edju oktobra do novembra. Ođ svih 

međjumesecne razlike u svima časovima u toku dana, u 
P° dne r nlm casovima se u Beogradu javlja najvedi porast i najvedi 
pađ temperature, što ]e posledica zagrevanja tla i oblačnosti u 

nndL ea f OV J ma ' }‘ ntG f esantno 3° istadi stagnaciju temperature u 
podnevnim časovima izmedju meseci avgusta i jula. 

rItu?e P vazdnhr? enG ! nalize odncse s e nn srednje mesečne tempe- 
rature vazđuha . 1 . srednje mesečne temperature u 7. 14 i 21 č nn 

oSSa^ru n 9 U i„^??S» m \° d 135'2.godine započeta S!u 

o Л ' P terminima osraatranja, tj.svaka tri ča- • 

lavniie 1 ° đ 9° б1пе se objavljuju pođaci za najg- 

lavnije časove osmatranja u 1, 7, 13 i 19 č. Pored toga, nepre- 
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kiđno не vrŠi registrovanje temperature vazđuha. U publikaci- 
jama "Meteorološka osmatranja u Beograđu", objavljuju se svi 
pomenuti pođaci o temperaturi. 

Sređnje mesefine temperature vazđuha dobivene prema Sasovnim 
vređnostima, prema glavnim sinoptičkim terminima u 1, 7, 13 i 
19 č i prema tri klimatološka u 7, 14 i 21 б po mesnom vreme- 
nu prikazane su u tablicl 12. / 

Tablica 12, Srednja mesečna temperatura vazduha u Beogradu 

prema časovnim vređnostima (t^) , glavnim sinop - 
tifikim terminima (t_) i tri klimatološka ter- 
mina (t^) u periodu 1952-1961.g. 

Table 12 Mean monthly air temperature in Belgrade occording 
to the hourly values (t^), principal sinoptic ho- 
urs (t_) and three climatological hours (t_) in 
/ the period 1952-1961 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gođ. 

fc l 0.5 

1.5 

6.1 

12.0 

16.1 

20.4 

22.2 

22.1 

18,2 

13.0 

6.6 

3.5 

11.8 

tj 0.5 

1.4 

5.9 

12.0 

16.1 

20.5 

22.3 

21.8 

18.0 

12.7 

6.5 

3.5 

11.8 

t 3 0.6 

1.6 

6.0 

12.1 

16.2 

20.6 

22.3 

22.0 

18.0 

12.9 

6.6 

3.6 

11.9 

tj-t^ o.o 

0.1 

0.2 

0.0 

0.0 

-0.1 

-0.1 

0.3 

0.2 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

ti-ts-o.i 

-0.1 

0.1 

-0.1 

-0.1 

-0.2 

-0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.0 

-0.1 

-0.1 


Pođaci srednje mesefine temperature vazduha izvedeni prema raznim 
terminima osmatranja za Beograđ u đesetogođišnjem periođu osmt -• 
ranjd vrlo su sliSni, a razlike izmeđju sređnje meseSne tempera- 
ture dobivene prema časovnim vrednostima i prema srednjim vred- 
nostima dobivenih pomodu raznih termina osmatranja kređu se od 
-0.2 do 0,3 , Sto pokazuje da se pomođu оуа tri metoda đobiju 
vrlo približna srednje mesečne temperature vazđuha. 

2.1 GcdiSnji tok temperature vazduha prema maksimalnim i minimal 
- ђ nim temperaturama ■ r ib 

Pored godišhjeg toka sređnjih mesečnih temperatura vazduha potreb 
no je proučiti godlSnji tok maksimalne i minimalne temperature 
vazđuha. Ovde de biti proučeni pođaci o sređnjim mesečnim vrednos 
tima, sređnjim dnevnim vređnostima i apsolutnim đnevnim vrednosti 
ma. Bide prikazane najvede i najmanje vređnosti u pomenutom perio 
du i širina varijacijei Podaci se ođnose па niz godina ođ 1888 - 
1975*д^ , ali u tom nizu nedostaju pođaci za ratne gođine, i u 
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periodu kada je bio prekiđ homogenosti, kako je to naveđeno u 
uvodu rada. 

Tablica 13. Sreinji đnevni, srednji meseSni i apsolutni mini- 
mum i maksimum temperature vazđuha i razlika iz - 
međju najveđih i najmanjih vređnosti u Beograduvu' 
perLođu, 1887(VIII)-1975.g. 

Table 13 Mean daily, mean monthly and absolute minimum and 
maxlmum air temperature3 and the difference bet - 
ween highest anđ lowest values in Belgrade, 1887 
(VI II) -1975 



I 

II 

III 

IV 

V 71 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Hod. 

Kol. 


Srodnji đnevni raLnlmura 










Srednjl' n 

-3.6 

-2.1 

2.2 

7.0 

11.5 11.5 

16.3 

15.7 

12.6 

П.О 

3.5 

-0.7 

7.1 

19.9 

Hajveči h 

3.6 

5.1 

6.6 

10.6 

15.0 16.9 

18.7 

19.2 

16.0 

13.1 

8.5 

3.3 

8.6 

15 .6 

G 

1948 

1966 

1934 

1961 

lOSfl 1,54 

1558 1>57 

7.8 11.B 

1936 

1952 

1943 

1966 

1926 

1960 

1951 


Rajmanji c 

-15.0 

-13.3 

-3.3 

2.4 

13.3 

12.9 

8.5 

3.0 

-2.8 

-6.9 

4.5 

28.3 

,« * 

1893 

1929 

19 32 

1893 

1902 1123 

1913 

1912 

1912 

i920 

1888 

1920 

1933 

1891 


Rarlika b-c 

18.6 

18.6 

9.9 

8.2 

7.2 *^1.1 

5.4 

6.3 

7.5 

10.1 

11.3 

10.8 

4.1 



Srednji đnevni jn.-JksinUra 


Sredn'jl d 

2.9 

5.6 

11.7 

17.4 

72.6 

25.8 

. 28.2 

28.0 

24.1 

17.9 

10.9 

5.0 

16.7 

25.3 

Najveđi , e 

11.0 

12.4 

16.6 

22.4 

26.3 

29.2 

32.7 

32.4 

2 9.7 

24.5 

18.4 

10.3 

18.4 

21.7 

G 

1936 

1926 

1916 

1934 

1920 

1958 

1917 

i^27 

1928 

1917 

1932 

1907 

1926 

1958 

1950 


Hajn\anji l 

-6.0 

-5.3 

3.0 

12.4 

18.3 

22.3 

24.0 

23.9 

16.5 

17.5 

5.4 

-1.4 

14.5 

30.0 

.... ’ - G 

1693 

1929 

19 32 

1955 

3 957 

1949 

1913 

1913 

1912 

1905 

1908 

19 33 

1940 


Rarlika e-£ 

17.0 

18.1 

13.6 

10.0 

8.0 

6.9 

8.7 

8.5 

12.2 

12.0 

13.0 

11.*» 

3.9 


Razlika б-а 

i 

6.5 

7.1 

9.5 

10.4 

11.1 

11.3 

11.9 

12.3 

11.5 

9.9 

7.4 

5.9 

9.6 


!• 

Sređnji 

raeaečni maksiraura 











Srednji g 

12.5 

15.1 

22.2 

26.3 

29.9 

32.8 

35.3 

35.6 

32.1 

27.0 

20.7 

14.7 

36.6 



Sređnji raes-sčnl ninlramn 











Srodnji h 

-12.1 

-9.1 

-5.3 

0.2 

5.0 

? .3 

11.3 

10.5' 

6.3 

0.9 

-3.9 

-9.1 

-14.6 


Rar.Hka g-h 

24.6 

25.1 

27.5 

26.1 

24.9 

22.5 

24.0 

25.1 

25.8 

26.1 

24.6 

23. П 

51.2 



Dnevni rainlnun 

Hajraanjl I -26.2 -25.'» -16.3 -6.1 -1.4 4.0 В.П 6.4 0.6 -13.0 -15.2 -19.3 -26.2 

Dan 10. 11. 4. 1. 3. 17. 14. 29. 26. 30. 10. 23. 10.1 

G 1893 1919 1890 1931 1935 1513 1907 1908 1920 1888 1933 1B93 

Hajveđl j -2.5 -0.8 2.0 5.« 10.0 13.1 13.9 14.2 12.1 7.0 2.0 -0.9 -5.7 

Don Н. 15. 1. 13. 2. Г. 30. 23. 1. 23.24. 27. 27.30 20.1 

1936 191» 1916 1961 1989 1954 1932 1929 1943 1907 1960 1960 1916 

6.9. 

1971 

Kazllka j-1 23.7 25.'t 18.3 11.5 11.4 f.l 5.9 7.8 11.5 20.0 17.2 18.4 2055 




Nasfcavak 

Continue 
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I • 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Gođ. Kol. 


Dnevni 

maksiramn 











Najveđl k 

,20.0 

24.5 

30.0 

30.9 

34.3 

37.2 

40.2 

41.8 

41.8 

34.7 

29.3 

21.3 

41.8 21.8 

Dan 

30. 

12. : 

30. 

24. 

26. 

20. 

5. 

12. 

9. 

2. 

1. 

17. 

12.VIII 


1310 

1899 

1952 

1926 

1950 

1908 

1916 

1921 

1946 

1932 

1926 

1957 

1921 














9.IX 














1946 

Najroanji 1 

2.9 

4.3 

11.6 

19.5 

24.8 

29.1 

30.2 

28,2 

23.0 

20.2 

13.4 

3.8 

32.0 

Dan 

24. 

4, 

31. 

17. 

17. 

12. 

15. 

23. 

0. 

16. 

0. 

30. 

6.VI,] 7-18.Et 

G 

1964 

1891 

1932 

1937 

1957 

1926 

1913 

1955 

1912 

1905 

1908 

1889 

1913 

Razlika h-1 

17.1 

20.2 

18.4 

11.4 

9.5 

8.1 

10.0 

1-3.6 

13.8 

14.5 

15.-9 

17.5 

9.8 

Raslika k-i 

46.2 

50.0 

46.3 

37.0 

35.7 

33.2 

32.2 

35.4 

41.2 

47.7 

44.5 

40.6 

68.0 


Heđjumesečne 

razlike 



- ^ 








II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

'XII 

I 



I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

- XI 

XII 


Sređ.đnevni 














miniratrra 

1.5 

4.3 

4.8 

4.5 

3.0 

1.8 

-0.6 

-3.1 

-4.6 

-4.5 

-4.4 

-2.7 


Sređ.đnevni 














raaksiraora 

2.7 

6.1 

5.7 

5.2 

3.2 

2.4 

-0.2 

-3.9 

-6.2 

-7.0 

-5.9 

-2.1 















Vređnosti srednjeg dnevnog minimuma iz tablice 13 pokazuju da 
u Beogrnđu sva tri zimska meseca imaju vređnosti manje od 0°C. 
Najmanja vređnost U godiSnjem toku je u januaru, a najveđa u 
julu. Poređ srednjih dnevnih vrednosti, prikazUju se po mese - 
cima i najmanje i najveđe vređnosti koje su se javile u celom 
nizii osmatranjai Iz ovih pođataka se vidi da su najveđe sred- 
nje đnevne minimalne temperature u toku cele godine pozitivne, 
tj. da i u prav.tm zimskim mesecima, iako su u pitanju ekstrem- 
ne vređnosti, u pojedinim godinama, kao Sto je bilo U 1960. u 
aecerabru, 1948.u januaru i 1966 u februaru • iznose srednje 
dnevne minimalne temperature od 3.6 do 5.1°c. Najmanje sređnje 
đnevne vrednosti u đugogodišnjem periodu pokazuju negativne 
vrednosti od novembra do marta, a u januaru i februaru,6ak vr- 
lo niske vrednosti ođ -13.5 do -15.0 C. Ove vanredno niske vr- 
eđnosti javile su se u na'jhlađnijim zimama. 

Razlike izmedju najveđih i najmanjih sređnjih đnevnih vrednos- 
ti kređu se po raesecima od 5.1 u junu do 18.6°C u januaru i feb- 
ruaru. Najveđe razlike su ođ oktobra đo marta, kada su one od 2 
d° 3 5 puta vedu nego u junu i julu. Ovo je posleđica tempera- 
turskih karakteristika u ovom gođišnjem dobu. 

Slika 2 Izoplete čestine sređnjih dnevnih minimuma temperatu- 
re u klasama ođ 5 C, Beograđ, 1888-1963.g. 

Fig.2 Isopleths of mean daily minimum temperature freguenci- 
is in class intervals of 5°C, Belgrade, 1888-1963 



Na slici 2 prikazane su izoplete Sestine za klase od 5 stepeni 
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ро mesecima u toku gođine. Iz ove se slike vidi veliki pro- 
cenat-negativnih vređnosti u zimskim mesecima, a takodje i 
opSta raSpođela ostalih vrednosti (u z Lmskim mesecima, a ta- 
kodje i opšta raspođela ostalih vrednosti)po pojeđiriim kla- 
sama. Negativrie vređnosti ograniSene su na mesece od novemb- 
ra do marta, Sto je uočeno takodje pomodu najmanjih sređnjih 
vređnosti iz tablice 13, ali izoplete pokazuju da je u martu 
neSto veđa čestina ovih vrednosti nego u novembru, i đa se ra- 
di isključivo o vređnostima koje su viSe od -5.0°C;Izopleta 
za 15 * pokazuje da se u julu i avgustu javlja velika česti- 
na sređnjih đnevnih vrednosti minimuma koje prelaze 15.0°c,tj. 
u julu 87%, a u avgustu 64%, đok majske, junske i septembars- 
ke vrednosti imaju velike relativne čestine od 86%, 69%; i 86% 
sa vrednostima koje su manje od 15.0°C.. 

Vređnosti' sređnjeg dnevnog maksimuma imaju najmanju vrednost 
u januaru, a najveđu u julu. Sve su vrodnosti vede od 0°C. 
Godišnje kolebanje je za 5.4 vede ođ kolebanja sređnjeg dnev- 
nog minimuma. Sređnji dnevni maksimum ima od juna do avgusta 
vrlo velike vrednosti koje prelaze 25°(’, Hajvede mesečne sređ- 
nje đnevrie maksimalne temperature kredii se u letnjim mesecima 
od 29.2 đo 32.7°C, a u zimskim od 10.3°C đo 12.9°C, što i u 
jeđnom i u đrugom godišnjem dobu predsbavlja visoke vrednosti. 
Najmanje mesečne sređnje đnevne maksimalne temperature imaju 
u žimskim mesecima vrednosti ispod 0°C, a u letnjim manje od 
25.0°C. 

Kao što pokazuju pođaci iz tablice 13, sređnji đnevni maksimum 
mo2e da bude manji ođ 0 isključivo u zimskim mesecima. Iz sl. 

3, na kojoj su prikazane izoplete relativne čestine, viđi se 
đa u januaru 21% svih meseci, u februai'u 9%,a u decembru samo 
4% ima vrednosti manje od 0°. Karakteristična je u ovom gođi- 
šnjem ;đobu raspođela vrednosti koje su obuhvadene najvedim 
vređnostima koje prelaze 10.0 , a na koje u januaru đolazi 3%, 
u februaru 9%, a u decembru 12%. u decembru i januaru su naj- 
češ<*e vrednosti sređnjeg dnevnog maksimuma u klasi ođ 0.0 đo 
5.0°, a u februaru ođ 5.0 do 10.0°, Izoplete za topli deo go- 
dine pokazuju mali procenat za vređnosti sa srednjim dnevnim 
maksimumom manjim od 25.0 u letnjim mesecima, a nešto vedi 
za sređnji dnevni maksimum vedi od 30,0 . U ova tri meseca u 
junu 61%, julu 87%, a u avgustu 75% svih sređnjih dnevnih mak~ 
simuma ima vređnosti izmedju 25.0 i 30.0°. Izoplete koje se ođ- 
nose na vrednosti manje od 0.0° pokazuju male relativne česti- 
ne, što potvrdjuje da se ova karakteristika temperature javlja 
izuzetno u vrlo hladnim mesecima. .; V 
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Slika 3 Izoplete JSestine sredgjih dnevnih maksimuirm tempe- 
rature u klasama od 5°C, Beograd, 1888-1963.g. 

Fig.3 Isopleths of mean đaily maximum temperature freg- 

uenciies in class intervals of 5°C, Belgrade, 1888- 
1963 


7 . % 



Vređnosti sređnjeg mesednog maksimuma iz tablice 13 pokazuju 
da su one znatno veđe od sređnjeg đnevnog maksimuma. U zims- 
kim mesecima one se najčešće kređu izmediu 12.0 do 15.0°,đok 
u letnjim i prvom jesenjem prelaze 12.0°, a u prelaznim go- 
dišnjim dobima prelaze 20.0° i kređu se do 2 9.9° c , Srednji 
mesečni minimum ima od novembra do marta vrlo niske vređnosti 
manje od 0.0°, a u pravim letnjim ječlva prelazi 10.0°. Vred- 
nosti najmanjeg i najveđeg srednjeg mesečnog minimuma i maksi 
muma takođje govore o nestabilnosti temperature vazduha u hla 
dnom delu godine, ako o tome da je nestabilnost kod minimalne 
temperature vi§e izražena nego kod maksimalne. Ove vređnosti 
ukazuju i na široku temperatursku skalu u Beogradu, što govo- 
ri o tome da prema ovim uslovima Beograđ spađa u umereno kon- 
tinentalnu klimu. 
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Na slikama 4 i 5 prikazane su izoplete 6estine apsolutnog 
dnevnog minimuma i apsolutnog dnevnog maksimuma temperature 
po mesecima. 

Slika 4. Izoplete čestine apsolutnog đnevnog minimuma tem- 
perature vazđuha u klasama ođ 5°C, Beograd, 1888- 
1963.gođ. 


Pig.4 Isopleths of absolute daily minimum air temperatu- 

re frequencies in class intervals of 5°C,Belgrade 
1888-1963 



Slika 4 pokazuje da u januaru 60% svih meseci ima apsolutni 
minimumgjednak il^ niži ođ -10 , a đa 35% dolazi : na vređnosti 
-5.0 do -10,0 , Sva tri zimska mestjca imaju uvek apsolut- 

ni minimum ispod 0 , dok se negativne apsolutne minimalne tem- 
perature javljaju u oktobru u 31%, u novembru u 89%, u martu 
u 94%, aprilu 47% i maju u II svih meseci u pomenutom periodu 
godina. Pored opšte karakteristjke da se apsolutni minimum sa 
vrednošđu ispod 0 češđe javlja u prolednjim, i da obuhvata 
duži vremenski periođ, izoplete pokazuju đa u proleđnjim mese- 
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cima apsolutni minimum 6e§đe ima niše vređnosti nego u jesen- 
njim. Tako npr. apsolutni minimum temperature u 50% slu6aje- 
va u martu ima vređnosti ^ od -5.0 ,a u novembru u 30% 
sluSajeva, dok se temperatura od -15.0°g1 niža javlja retko 
i u martu i novemloru. 

U toplijem đelu gođine karakteristiSan je veliki procenat ap- 
solutnog dnevnog minimuma sa vrednostima od 10 i više, ali 
je vredno istadi da u ovom periodu ova temperaturska karakte— 
ristika nije prelazila 15.0°. Ovo je svakako zapaženo prema 
podacima iz tablice 13 (red j ), gde su iznete najveđe vred- 
nosti apsolutnog minimuma temperature. Prema najmanjim vred- 
nostima apsolutnog minimuma iz tablice 13 (red 1 ) se vidi 
da se jedino u ju.lu i avgustu javljaju apsolutni minimumi sa 
vrednostima veđim od 5.0 , a prema slici 4, da ove vređnosti 
imaju Sestinu u julu od 18%, a u avgustu od 17%. Vređnosti 
jednake i manje od 5. 0*с javljaju se u maju u 49% sluSajeva, 
a u septembru u 35% svih meseci. 

Slika 5 Izoplete Sestine apsolutnog dnevnog maksimuma tempe- 
rature vazduha u klasama od 5 C, Beograd,1888-1963. 

Fig.5 Isopleths of absolute daily maximum temperature freq- 

uencies in class intervals of 5°C, Belgrade, 1888- 
1963 
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Izopleta na slici 5 pokazuju da apsolutni maksimum ima u ju- 
lu uvek vređnosti 5-30.0°, a u avgustu i junu mali procenat 
vređnosti apsolutnog maksimuma niže od 30.0 . U avgustu se 
javlja znatno veđi broj čestina sa vrednostima jednakim i ve- 
đim od 35.0° nego u julu, dok Sestine za jun pokazuju malo 
veđe vrednosti od septembarskih. Vrlo зи karakteristiSne 6es- 
tine apsolutnih maksimuma u zimskim me3ecima, koje pokazuju 
da je u januaru apsolutni maksimum u 29% slu£ajeva sa vrednos- 
tima od 15 do 20.0 , a u 49% vređnosti ođ 10 do 15 , kao i to 
da najmanji apsolutni dnevni maksimum temperature nema vred- 
nosti manje od 0°. Na klasu najnižih vrednosti sa apsolutnim 
vrednostima dnevnog maksimuma ^ 5.0° đolazi u januaru 7%,feb- 
ruaru 2% i decembru 1% svih vređnosti. Analize ostalih klasa 
temperature pokazuju različitu raspođelu u jesenjim i u pro- 
leđnjim mesecima,što je u skladu sa napred iznetim analizama 
karakteristika o temperaturi. 

Prema pođaćima iz tablice 13 se vidi da u Beograđu apsolutni 
maksimum temperature vazđuha iznosi 41.8 . Ova tako visoka 
vrednost 'javila se dvaput u toku celog obradjenog niza, i to: 
12.avgusta 1921. i 9. septembra 1946. Ikpsolutni minimum iz - 
nosi -26.2°, a javio se 10. januara 1893. godine. Prema tome, 
apsolutno temperatursko kolebanje u pomenutom periodu godina 
iznosi 68.''0°, što pokazuje stepen timerene kontinentalne kli- 
me u Beogradu. 

Ako se analiziraju apsolutni minimiomi po godinama onda se vi- 
di da je u 7 godina, od celog obrađienog niza, apsolutni mi- 
nimum temperature bio niži od -20.0°, a da je u toku 24 go- 
dina apsolutni maksimum imaoj vrednosti >--38.0 . 

Godišnji tok apsolutnih maksimuma temperature vazđuha pokazuje 
da se vrednosti od >20.0 javljaju preko cele godine, a da se 
letnji dani (sa maksimumom temperature > 25.0 )-mogu javiti ođ 
marta do novembra. 

Tropski đana (sa maksimumom temperature >30.0°) mogu se ja- 
viti u toku gođine od marta do oktobra. 

Godišnji tok apsolutnih minimuma tegperature vazđuha pokazuje 
da se vrednosti temperature ispođ 0 mogu javiti, od oktobra do 
maje. Najviši minimum u septembru ođ 0.6° javio se 26.septemb- 
ra 1906. U tri letnja meseca ausolutni minimum je imao vređnos- 
ti od 4.0 do 8.0°. 

Godišnji tok srednjeg dnevnog minimuma ima negativne vrednos- 
ti od decembra do februara, a sređnji mesečni minimum od no- 
vembra do marta. Isto tako se iz pođataka u tablici 13 vidi 
da sređnji dnevni maksimum ima vrednosti > 25.0° ođ juna do 
avgusta, a srednji mesečni maksimum od aprila do oktobra, a od 
juna do septembra vrednosti koje prelaze 30.0°. 

Apsolutno mesečno kolebanje, tj. razlika izmedju najveđeg dnev- 
nog maksimuma i najmanjeg dnevnog minimuma, prema pođacima iz 
tablice 13, iznosi ođ septembra do maita > 40.0°, dok je u os- 
talim mesecima izmeđju 32.0 do 37.0°. 
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Pri đnu tablice 13 prikazane su izračunate međjumesečne raz- 
like za sređnji đnevni mlnimum i sređnji dnevni maksimum 
temperature vazduha. Godišnji tok ovih vrednosti pokazuje da 
srednji dnevni minimum ima u prelaznim gođišnjim dobima sl.ič- 
ne vrednosti i kod porasta godišnjeg toka i kod njegovog ра- 
đa, i da one ne prelaze 4.7°. Srednji dnevni maksimum poka- 
zuje da je pad temperature u jesenjlm mesecima malo veđi od 
porasta u proleđnjim. 

Analize godišnjih tokova apsolutnog maksimuma i apsolutnog 
minimuma iz godirie u godinu pokazuju da i kod ovih parameta- 
ra postoji vremensko pomeranje, tj. đa se apsolutni maksimum 
pa i apsolutni. minimum godišnjeg toka može javiti u nekom dru- 
gom mesecu, a ne u mesecu u kome bi bilo najverovatnije prema 
gođišnjem toku. Tablica 14 daje uvid o raspođeli apsolutnog 
maksimuma. kao i apsolutnog minimuma u godišnjem toku. 

Tablica 14. č'lestina pojave najnišeg apsolutnog minimuma i 

najvišeg apsolutnog maksimuma u godišnjem toku, 

/■- Iieograđ, 1888-1975 .gođ. 

Table 14 Ciccurrence frequency of the lowest absolute mi- 
nimum and the highest absolute maximum in annual 
course in Belgrade 1888-1975 


Maksimum temperature vazdulia 

Minimum tanperature vazduha 

Meseci VI VII VIH IX 

Cestine 5 34 41 5 

I II III X XI XII 

34 21 5 1 2 20 


Najniži apsolutni minimum gođišnjeg toka minimalne temperature 
bio je najčešđe u januaru, zatim u februaru i najzad u đecemb- 
ru. Medjutim, prema pođacima iz tablice 14, vidi se da je i u 
mesecima oktobru, novembru i martu moguđe da apsolutni minimum 
godišnjeg toka bude na njih pomeren. Samo broj čestina jpokazu- 
je da se ova pojava retko javlja. Analiza podataka iz godine u 
godinu pokazuje da se u toku 1951.gođine javio apsolutni mini- 
mum u iznosu od -5.6° dvaput, u februaru i decembru. j 

Najviši apsolutni maksimum godišnjeg toka temperature javlja 
se najčešđe u avgustu, a posle avgusta u julu. U toku pet go- 
dina .javio se čipsolutni maksimum temperature godišnjeg toka 
u prvom letnjem mesecu. U toku 85, ođnosno 83 analiziranih go- 
dišnjih tokova bilo je 5 gođišnjih tokova sa maksimumomju pr- 
vom jesenjem mesecu. 

U toku celog niza bilo je četiri godine u kojima se apsolutni 
maksimum javio u istom iznosu više puta u toku gođine, ili pak 
u istom. mesecu. Ovde treba spomenuti vređnosti od 32.0° koja 
se javila 6.VI i 17. đo 18.IX 1913., zatim vređnost od 39.2° 
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која se javila 15.VII i 7.VIII 1931., aosolutni maksimum ođ 
36.1° koji se javio 27. i 28.VII 1945. L najzađ apsolutni 
maksimum od 32.7° koji je bio б .VII i 4. i 19.VIII 1966.god. 

Kao što pdkazuju analize rasipanja apsolutnih minimuma tempe- 
rature i apsolutnih maksimuma u gođišnjem toku, minimalna te- 
mperatura je znatno nestabilnija ođ maksimalne. Vređnosti ap- 
solutnog minimuma u oktobru jeđnnput i novembru dvaput (tab- 
lica 14) , 30.oktobra 1920. i 2(j.novembra 1921 i 27.novembra 
1975.gođine spadaju medju najniže vređnostL u tim mesecima u 
toku celog obradjenog niza. Isti je slU'Saj i sa apsolutnim 
maksimumom godišnjeg toka u junu.i septembru (tablica 14). I 
medju ovim vređnostima sadršane su u juiu najviša junska, a 
u septembru najviša septembarska, odnosno najviša gođišnja 
vrednost od 41.8°C, : ■ , 

3. / Gođišnji tok temperature vazduha prema dekađnim vrednos- 
tima temperature 

Pri razmatranju srednjeg gođišnjeg toka temperature prema du- 
gogodišnjim sređnjim mesešnim temperaturama, ili pak godišnjeg 
toka za svaku gbdinu odvojeno, dobija se prilišno pravilan tok. 
jer je obiman brojni kolektiv obraSunom u sređnje mesečne vre- 
đnosti sabijen u ovu vrednost. Svakako da se na taj našin suz- 
bijaju mnoge markantne pojave u gođišnjem toku, koje se iz go- 
dine u godinu javljaju sa više ili manje izraženom pravilnoš- 
đu. “ 7 

Sređnje vrednosti za krađe vremenske intervale od meseca, tj. 
za đekađe, pentade i dane pokazuju mnogo jasnije sve prekiđe 
koji se javljaju u pravilnom godišnjem toku temperature. Mada 
se prilikom prikazivanja temperature vazduha u obliku dekadnih 
ili pentadnih srednjih vređnosti izlažemo riziku,da se neki 
vremenski odseci koji čine celinu prekinu, ove se vrednosti-vr 
lo često tretiraju u stručnoj literatur.L. 

U ovom delu rada se prikazuje raspođela temperature vazduha u 
Beogradu po dekadama. Obračun ove vrste pođataka vrši se pomo- 
đu dugogodiŠnjih srednjih dnevnjh temperatura. Sređnje dekadne 
temperature izračunate prema srednjoj đnevnoj, sređnjoj đnev- 
noj maksimalnoj i srednjoj dnevnoj minimalnoj temperaturi pri- 
kazane su u tablici 15. 

Srednji gođišnji tok dekadnih vređnosti srednje temperature 
vazduha, srednje maksimaln i minimalne temperature iz tablice 
15, pokazuje đa su najmanje vređnosti kod svih triju parameta- 
ra u tređoj dekadi januara, a najvede u tređoj đekađi jula. I 
jeđan i drugi ekstrem javili su se mesec dana posle zimskog i 
letnjeg solsticijuma. Polazeđi od ekstremnih vrednosti sva tri 
parametra rastu, ođnosno opadaju u toku godine. Medjutim, ni 
porast ođ prve đekađe februara, a ni pad ođ prve đekađe avgus- 
ta ne vrše se na ravnomeran način. U prelaznim godišnjim dobi- 
ma javljaju se najveđe promene, i imaju gotovo isti intenzitet 
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Tablica 15. Gcdišnji tok srednje dekadne temperature u Beog- 
radu u periodu 1888-1962.gođ. 

Table 15 Arinual course of mean ten-đays temperature in 
Belgrađe, 1838-1962 _ 


Mesec 

Redni 

broj 

Sred. 

Sred. 
maks. 

Sred. 
min. 

* ' : п .. 

Januar 

1 

-0.1 

3.0 

-3.3 


2 

-0.3 

2.8 

-3.5 


; 3 .... ; ... 

-0.7 

2.7 Л : 

-4.1 

Februar 

4 

0.5 

4.2 

-2.8 


c 

0.8 

5.0 

-2.9 

. ; 

6 

2.6 

7.0 

-1.4 

M a r t 

7 

4.2 

9.0 

0.2 


8 

6.1 

11.2 

1.8 


Cl 

8.7 

14.1 

4.1 

April 

1C 

10.3 

15.5 

5.4 


11 

11.8 

17.1 

6.8 


12 

13.6 

19.1 

8.5 

M a j 

13 

15.3 

20.9 

10.1 


14 

16.9 

22.6 

11.3 

4 

15 

18.2 

24.0 

12.6 • 

J u n 

16 

19.5 

25.3 

13.9 


17 

19.7 

25.4 

14.3 


18 

20.9 

26.6 

15.3 

J u 1 

19 

21.9 

27.7 

16.0 


20 

22.2 

28.2 

16.3 


21 

22.6 

28.8 

16.6 

Avgust 

22 

22.4 

28.8 

16.3 


23 

21.7 

23.4 

15.8 


24 

20.9 

27.5 

15.2 

Septembar 

25 

19.3 

25.8 

13.8 


.26 

17.7 

24.1 

12.3 


27 

16.3 

22.5 

11.2 

Oktobar 

28 

14.6 

20.7 

10.0 


29 

11.9 

17.8 

7.5 


■ 30 

10.8 

15.9 

6.8 

Movembar 

31 - 

8.7 

13.2 

5.3 


32 

6.6 

10.6 

3.3 


32 

4.2 

7.8 

1.2 

Decembar 

34 

3.4 

6.6 

0.9 


35 

1.8 

4.9 

-1.0 


36 , . 

0.9 

3.8 : 

-2.1 
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Gođišnji tok dekađnih temperatura рокаглје da su sređnje dngv- 
ne temperature samo u prvoj, drugoj i tređoj dekadi ispod 0 , 
a da su sređnje dekadne minimalne temperature u šest prvih i 
đvema posleđnjim ispod 0°. Ođ prve dekaie juna (IS.dekada) 
do prve đekađe septembra javljaju sg sređnje dekadne maksi - 
malne temperature koje prelaze 25.0°. 

Da bi se uočile kakve postoje promene kod dekadnih vrednosti 
temperature u toku godine, a kod sva trL parametra temperatu- 
re, izra'čunata je medjudekadna promena i prikazana na slici б. 

Slika 6 Medjudekadna promena u srednjoj temperaturi (-) 

srednjoj maksimalnoj ( ) i sređnjoj minimalnoj 

(0_ 0), Beograd, 188B-1962,g, 

Fig.6 Inter-decade change of mean tenperature (_),mean, 

raaximum (-) and mean minimum temperature (0_0) , 

Belgrađe, 1888-1962 


*C 



Na ovoj slici prvo pada u o6i oblik krive, koji je vrlo nepra- 
vilan, ali koji u grubom može da se proceni kao slika u ogleda- 
lu onog đela koji predstavlja porast i onog koji se ođnosi na 
pad godišnjeg toka temperature. 

Medjutim, iz ovih krivih linija se vidi đa u doba porasta krive 
najvetfe medjudekadne promene ima srednja maksimalna temperatura, 
a najmanje sređnja minimalna. Kod sređnje maksimalne temperature 
javlja se u 22. đekađi stagnacija, a u 23., iako je nastupio pađ 
temperature u godišnjem toku, vređnost srednje maksimalne tem- 
perature sporije opada ođ ostalih. Polazeđi ođ 24. do 35.dekade 
maksimalna temperatura najviše opađa, đok je u tom istom perio- 
du najmanja međjuđekađna promena kod srednje minimalne tempera- 
ture. 












Slika 7 Gođišn ja iraspodela pentadnih vrednosti temperature 

važduha u Beogradu, u periodu 1888-1962.g. i pentad- 
na vređnost podnevne visine sunca u Beogradu 

Fig.7 Annual distribution of pentađe air temperature va- 

lues in Belgrađe in the period 1888-1962 anđ pentade 
values of noon sun height in Belgrađe 






Pored razlika koje nastaju u goćlišnjem fcoku, treba istađi ap- 
solutne vrednosti madjudekađne razlike, koja se javlja kod sva 
tri parametra. One su najmanje u 17.dekuđi, kađa se temperatu- 
ra sasvim malo menja, tj. pred letnji solsticijum, kao i u 
dekadama koje prethode i slede za ovom. Najveđe odstupanje iz- 
medju medjuđekadnih promena javljaju se od 27. đo 34., a zatim 
ođ 6. do 9. đekađe. 

oblik ovog grafičkog prikaza uslovljen je prodorima 
hlaanih i toplih vazdušnih masa u našu zemlju, koji imaju veli- 
ku če3tinu u odredjenim dekadama, tako da đolazi do izražaja i 
kod d'jgogodišnjih srednjih vrednosti. Kao posleđica toga dolazi 
do usporenog, naglog porasta ili pađa u godišnjem toku tempera- 

* kod sredn jih đekadnih vrednosti, pa narav- 
no i Jjođ medjudekadnih promena temperature. 

U prvoj polovini godine naročito se ističe porast temperature u 
у' * 9 *' dekadi, zatim pad u 3., 5., 10. i 17. đekađi, dok u 

drugoj polovini godine dolazi do izražaja pad u 29 32 1 34 

dekadi, a/porast u 27., 30., i 34. dekadi. ' 


— / God i § nji tok temperature vazduha prema pentadnim vrednosti- 
ma temperature vazduha 

Pomođu srednjih dnevnih temperatura vazduha za svaki đan u toku 

u Be ° 5 tađu izračunate su sređnje pentadne temperature od 

?noo r ?niro 0 kra ^ a U°dine. Podaci se odnoae na period godina od 
looo— ХУ o2 . Cj # 

Godišnji tok temperature vazduha prema pentađnim vrednostima u 
Beogradu uporedjen je sa pođnevnom visiriom sunca. Na slici 7 
prikazana je godišnja raspođela pentađnj.h vrednosti temperature 
kao i pentadne vređnosti pođnevne visine sunca za Beograd. 

Iz slike 7 pada u oči nesimetričnost godišnjeg toka pentadnih 
vrednosti temperature vazduha i izrazito poveđanje temperature 
vazduha u drugoj polovini godine. Kao ta.čka. prekretnica krive 
podnevne visine sunca uzima se 35. pentada (ođ 20. do 24. junaf. 

° izračunaju razlike izmedju srednje t.emperature u 36. i 34. 
pentađi, 37. i 33. pentadi itd., tada se dobijaju vređnosti koje 
su grafički prikazane na sl.8. 
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Slika 8 Razlike izmedju odgovarajuđih srednjih pentadnih tem- 
peratura poSev od 36.pentade (posle najvišeg stanja 
sunca) i 34.pentade (uoči najvišeg stanja sunca) do 
69. i 1. pentađe u januaru, Beograd, 1888-1962.g. 

Fig.8 Differences of corresponđing mean pentađe temperatu- 
res, starting from the 36th pentade (after the highes 
position of the Sun) and 34th pentađe (just before 
the highest position of the Sun) till the 69th and 
lst pentađe in Јапиагу, Belgrađe, 1888-1962 


* c 



lako podnevne visine sunca za pentađe za koje su izračunate 
razlike u temperaturi nisu potpuno jednake, tj. razlikuju se 
za neki deseti cleo od stepena, to ne smeta za ovu vrstu anaii- 
ze. 

Razlika izmedju pentadnih temperatura iznosi odmah posle let- 
njeg solstic^juiua, odnosno izmedju pentade ispred i posle sols- 
ticijuma 1.3 . P.azlike se naglo povedavaju do vrednosti od 9.2 1 "* 
(u 50. - 20. pentadi), tj, u prvoj đekađi septembra i drugoj 
dekađi aprila. Posl.e ove vređnosti u sledeđim trima dekadama 
vređnosti su nento niže. Maksimum razlike je izmedju 55. - 15. 
pentade, poglednje pentađe septembra i tređe pentade marta, i’ ■ 
iznosi 10.3 6 pri podnevnoj visini sunca od 42.4° u septembru, 
odnosno 42.7 u martu. Posle ove vrednosti razlike u temperatu- 
ri postepeno opedaju, a zatim đolazi đo ponovnog porasta i đos- 
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tiže se razlika ođ 10.0°, izmeđju 60. i 10. pentade, kađa je 
podnevna visina u pretposleđnjoj pentađl oktobra 33.1° i u 
četvrtoj pentađi februara 33.2°. Posle ove vređnosti razlike 
postgpeno opadaju i u 69. - I. pentađi, kada podnevna visina 
sunca u Beogradu iznosi 22.4°, iznosi 2.8°C. _i 

Uporedjenje prvog đela porasta krive pentadnih temperatura 
vazduha f koja sa malim izuzecima đo sunčevog solsticijuma ide 
paralelno sa kretanjem sunca, kao i prađenje daljeg godičnjeg 
toka sa poremeđajem u 39. pentadi i sa postizanjem maksimuma 
u 42. pentađi, kao i sa daljim postepenim padom do najnižeg 
stanja podnevne visine sunca dobija se potvrđa o tome kakav 
uticaj ima okean, ođnosno u slučaju Beograda kontinent.tj. geo 
grafski položaj Beograda na.raspođelu temperature vazduha u 
toku godine. 

Pored srednje pentadne temperature u ovom delu rada biđe ana- 
lizirane sre.dnje pentadne maksimalne i srednje pentadne mini- 
malne temperature, koje su prikazane u tablici 16. 

Srednja pentadna minimalna temperatura ima vređnosti od 2. do 
6. pentade niže od 0°C. Srednje pentadne minimalne temperatu- 
re obuhvataju prilično dug period sa tenperaturom ispođ 0°, i 
to od 69. do 73. i od 1. do 13. pentađe, ili ukupno tri mese- 
ca u toku godine. 

Najmanje pentadne vređnosti javljaju se kod oba parametra u 5. 
pentadi januara, a najveđe u 42. (6. pentađi julaj. Uglavnom 
i jedan i drugi ekstrem slažu se sa đekađnim vređnostima, koje 
se javljaju mesec dana posle- zimskog, odnosno posle letnjeg 
solsticijuma. 

S obzirom da se radi o sređnjim vređnostima za krađe vremens- 
ke periođe ođ đekađe, to su i sređnje vređnosti _u hlađnom đelu 
godine znatno manje, a u toplom veđe od srednjih đekađnih vređ 
nosti temperature. ; ' 









Tablica 16. Gođišnji tok sređnje pentađne maksimalne i mini- 
malne temperature, Beograđ, 1888-1962.g. 

Table 16 Annual course of mean five-dayš maximum and mi- 
nimum temperature, Belgrađe, 1888-1962 
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Da bi se mogle bolje uočiti karakteristike godišnjeg toka 
temperature po pentađama, izračunate su medjupentadne pro- 
mene temperature i prikazane na slici 9. 


Slika 9 Međjupentađne promene srednje temperature ( - ), 

sređnje maksimalne (-) i sređnje minimalne 

(0:-0) temperature, Beograd, 1888-1962.g. 


Fig.9 


Inter-pentađe changes of mean temperatures (— - . . 

mean maximum (-) anđ mean minimum temperatures 

(0—0), Belgrade, 1888-1962 




: 












Medjupentadna promena temperature pokazuje iste karakteris- 
tike kao medjuc'lekadna, samo pošto se rađi o đetaljnijem go- 
dišnjem toku nći kome su sve promene uslovljene prođori- 

ma đolaze bolje đo izražaja, to kriva gođisnjeg toka, kada 
se posmatra u đetaljima ima malo drugafiije karakteristike. 

Za razliku od godišnjeg toka medjuđekađnih vrednosti,na ovom 
grafikonu medjuperitadne promene nisu tako velike kao medju- 
đekađne. Pada uofii da se u toku cele godine fiesto javljaju 
vrednosti koje su jeđnake nuli ili oko nule. Ovo osobito u 
onim danima u kojima su fiesti prodori hlađnog vazđuha u pe- 
riodu kad je temperatura u porastu, i to u 1., 5., 8., 10., 
13., 19., 29., 32., 34., 39., 41. - 46. pentađama, ili znat- 
no ispod nule u 49., 57., 62., 65., 68., i 71. pentadi, u 
vreme kad je godišnji tok temperature u padu. Jeđino su sve 
vređnosti medjupentadne promene iznad nule od 11. do 29.pen- 
tade, tj. od tieđe dekade februara do 3. dekađe maja, a stal- 
no ispod nule od 48. do 72. pentađe, ođ tređe dekade avgusta 
do kraja đecemhra. Samo i u jeđnom i u đrugom đelu, vrednos- 
ti mnogo variraju, što se vidi prema vrhovima i dolinama i u 
toplom i u hlađnom đelu godine. 

Krive na slici 9 su za sva tri parametra temperature skoro 
paralelne. Oslm toga se na njima može uofiiti đa najveđu me- 
djupentadnu promenu ima srednja maksimalna, a najmanju sred- 
nja minimalna temperatura i u doba porasta, a takodje i u 
doba pada godišnjeg toka temperature vazđuha. 


5_;_/ Godišnji tok temperature vazduha prema dnevnim vrednos- 
tima 

Kao što je veđ spomenuto, mnogo se bolji pregled gođišnjeg to- 
ka temperature vazduha dobija prikazon godišnjeg toka pomođu 
srednjih dnevnih temperatura. Meseci predstavljaju proizvolj- 
ne vremenske ođseke sa razlifiitom dužinom. Poneka sređnja mese- 
fina temperatura može da izbriše vremenske faze, koje su više 
ili manje izrazite, pa da one budu potpuno uništene. 

U tablici 17 prikazane su za svaki kalenđarski dan dugogodiš- 
nje srednje vređnosti temperature, dnevnih maksimuma i dnev- 
nih minimuma i to za niz godina od 1888—1962, bez gođina u ko— 
jima je postojao prekid u osmatranjima, kako je to napred spo- 
menuto. 
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Tablica 17. Gođišnji tok srednjih dnevnih temperatura,sređ- 
njih dnevnih maksimuma temperature i srednjih 
đnevnih minimuma temperature vazđuha,Beograd 
1888-1962.g. 

Table 17 Annual course of mean dail/ temperatures, mean đaily 
maximum temperatures anđ mean đaily minimum air 
temperatures, Belgrađe, 1838-1962 


Hqs. 

ЈАНИЛП j 


гпппилп 

м л г . 

т 

ЛРПП , 



Srcđ. 

Srcd, 
шах . 

Sređ. 

ш 1 л 

Srođ. 

Srcrl. 
max . 

:5rcd. 
mln . 

Sretl 

Srcđ. 
гтох . 

Sicd. 
mln; . 

Sn?đ. 

£:rcc*. 
гах . 

Srcd. 
mln . 

. " 1 - 

0.7 

, 3.9 

-2.4 - 

0.4 

3.9 

-2.8 

4.4 

9.2 

0.4 

9.7 


2 

.> 2 

0.0 

/ 3.3 


0.9 

4.5 

- 2.5 

З.Г, 

0.2 

0.0 

9.1 

15.2 

4.7 

. 3 , 

0.2 

3.3 

- 3.3 

0.9 

4.5 . 

-2.3 

3.7 

В.5 

- 0.4 

9.7 

15.0 

4.4 

4 

- 0.2 

2.9 

- 3.1 

0.6 

4.2 

- 1.1 

3.8 

0.5 

- 0.3 

9.7 

15.3 

5.5 

5 

0.0 

3.1 

- 3.3 

0.6 

4.4 

- 3.6 

4.0 

8.6 

0.1 

1 С .5 

16.0 

5.4 

...... 6 . .. 

- 0.6 

2.3 

- 3.5 

0.4 

4.1 

- !.8 

4.1 

9.0 

0.1 

10.7 

16.0 

5.8 

7 

- 0.5 

2.6 

- 3.7 

0.0 

3.7 

- 1.1 

4.9 

9.5 

0.6 

10.4 

15.7 

6.1 

8 

- 0.2 

2.7 

- 3.4 

0.3 

3.8 

1.3 

4.7 

9.5 

0.9 

10.2 

16.0 

Si 3 

9 

- 0.2 

2.9 

- 3.3 

0.8 

4.6 

- !.7 

4.4 

9.1 

0.5 

10.2 

15.4 

5.6 

10 

- 0.2 

3.0 

-3.4 

0.4 

4.3 

- 1.0 

4.8 

9.8 

0.6 

10.1 

15.3 

5.7 

11 

0.3 

3.6 

3.0 

0.7 

4.8 

- 1.2 

5.1 

10.0 

1.1 

10.6 

16.0 

5.8 

12 

0-2 

3.3 

- 2.9 

1.2 

5.7 

-:*.4 

5.2 

L 0.4 

1.2 

11.0 

14.9 

6.2 

13 

- 0.4 

2.7 

- 3.5 

0.7 

5.0 

-2.7 

5.3 

10.3 

1.1 

11.2 

16.7 

6.0 

14 

- 0.6 

2.7 

- 3.7 

0.4 

4.6 

- 3.1 

5.7 

10.6 

1.3 

11.2 

16.4 

6.5 

15 

- 0.6 

2.6 

-3.8 

0.1 

4.3 

-3.5 

5.9 

11.1 

1.6 

12.0 

17.4 

6.9 

16 

- 0.3 

2.8 

- 3.2 

0.6 

4.5 

- ; -.6 

5.9 

10.9 

1.4 

12.6 

18.0 

7.2 

17 

- 0.1 

3.1 

- 3.4 

1.0 

4.9 

- 2.8 

6.3 

11.3 : 

2.2 

12.5 

18.1 

7.4 

18 '-i 

- 0.6 

2.3 

-3.7 

1.1 

5.2 

- 2.6 

6.7 

12.1 

2.1 

11.9 

17.4 

7.1 

19 

- 0.4 

2.9 

- 4.0 

1.2 

5.5 

- 7.5 

7.2 

12.4 

: 2.9 ' 

12.3 

17.6 

7.2 . 

20 

- 0.8 

2.4 

- 3.8 

1.2 

5.5 

4 

7.4 

12.9 

2 . 7 . 

12.6 

. 18.0 

7.3 

21 

- 0.7 

2.5 

- 4.0 

1.0 

5.0 

- 2.4 

7.5 

13.1 

2.8 

13.0 

10.7 

7.0 

22 

- 1.1 

2.3 

- 4.3 

1.5 

5.7 

- 2.2 

7.3 

12.3 

3.1 

12.8 

10.2 

7.8 

23 

- 1.4 

2.4 

- 4.7 

1.9 

6.2 

. 2 

7.8 

13.2 

3.1 

12.9 

18.2 

8.0 

24 

- 1.2 

2.3 

- 4.9 

2.4 

7.0 

-1.6 

8.3 

13.5 

3.9 

12.7 

17.7 

7.9 

■ V 25 ; 1 

- 0.0 

2.5 

- 4.3 

2.5 

7.0 

-3 .2 

8.7 

14.4 

3.8 

13.2 

18.5 

8.3 

26 

- 0.1 

3.3 

- 3.6 

3.0 

7.5 

-0.9 

9.1 

14.7 

4.1 

13.9 

19.6 

8.5 

27 

- 0.6 

2.9 

- 3.7 

3.9 

0.7 

- 0.3 

9.3 

14.7 

4.6 

13.9 

39.4 

8.8 

28 

- 0.9 

2.6 

- 4.3 

4.2 

8.9 

с.з 

9.1 

14.4 

4.6 

14.1 

19.0 

8.9 

29 

- 0.0 

2.8 

- 4.2 




9.9 

15.3 

4.7 

14.4 

20.3 

9.2 

30 

- 0.5 

2.9 

- 4.2 




9.3 

L 1.6 

4.9 

14.7 

20.3 

9.6 

31 

0.0 

3.3 

- 3.4 




9.9 

11.9 

5.2 
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Tablica 17 
Table 17 


Nastavak 

Contirme 



Hes. 

SEPTEHBAR 


октовли 



NC7EMH\R 



шшшш 

Dan 

Sređ. 

Srcd. 

шах. 

Sred. 

mln. 

Sred. 

Sred. 

mnx. 

! rcd. 
rln. 

Sred. 

Sred. 
max . 

Srad. 

mln. 

Sređ. 

Sred. 

mix. 


i 

19.8 

26.2 

14.4 

15.8 

21.8 

u.i 

9.4 

14.2 

6.1 

4.6 

П.З 

i.i 

2 

19.6 

26.2 

14.1 

15.8 

22.0 

11.2 

9.2 

L3.8 . 

5.8 

3.9 

7.5 

1.0 

3 

19.6 

, 26.3 

13.9 

15.5 

21.6 

11.0 

8.8 

13.2 

5.5 

3.5 

6.7 

0.7 

4 

19.9 

26.4 

14.1 

15.0 

21.1 

10.1 

9.1 

13.7 

5.6 

3.5 

6.5 

0.9 

5 

19.6 

26.0 

14.1 

14.7 

20.8 

9.9 

8.7 

13.5 

5.2 

3.3 

6.7 

0.3 

б 

19.4 

25.7 

14.1 

14.3 

20.1 

9.8 

0.9 

13.4 

5.5 

3.4 

6.3 

0.6 

7.; 

19.0 

25.4 

13.9 

14.0 

20.4 

9.5 

8.6 

12.7 

5.4 

3.3 

6.7 

0.5 

8 

18.6 

24.9 

13.2 

13.9 

20.1 

9.4 

8.2 

12.5 

5.1 

3.0 

5.9 

0.1 

9 

18.7 

25.7 

13.1 

13.8 

19.7 

9.3 

7.9 

12.3 

4.7 

2.8 

5.9 

-0.2 

10 

18.8 

25.3 

13.3 

13.4 

19.1 

i.i 

8.0 

12.5 

4.5 

2.5 

5.7 

-0.4 

ii 

18.7 

25.1 

13.3 

12.7 

18.6 

3.7 

7.4 

11.9 

4.1 

2.6 

5.5 

-0.4 

12 

18.9 

25.2 

13.2 

12.4 

18.3 

3.1 

7.7 

12.1 

4.0 

2.6 

5.6 

0.0 

13 

17.9 

24.6 

12.6 

12.3 

18,3 

7.8 

7.8 

12.1 

4.3 

2.4 

5.4 

-0.5 

14 

18.2 

24.2 

12.8 

12.2 

18.2 

7.6 

7.4 

11.7 

4.0 

2.2 

5.3 

-0.8 

13 

17.9 

24.6 

12.5 

12.2 

18.0 

7.8 

6.9 

11.0 

3.7 

2.4 

5.9 

-0.8 

16 

17.3 

23.7 

12.2 

12.0 

17.6 

7.3 

б.З 

10.4 

3.3 

1.7 

5.1 

-1.0 

17 

17.1 

23.2 

11.7 

11.8 

17.9 

7.2 

5.8 

9.3 

2.6 

1.2 

4.2 

-1.6 

18 

17.1 

23.4 

ii.7 

11.7 

17.9 

7.2 

•5.5 

8.9 

2.4 

1.3 

4.3 

-1.5 

19 

16.9 

23.1 

11.5 

11.2 

16.8 

7.1 

5.7 

9.4 

2.3 

- 0.9 

4.0 

-1.8 

20 

17.1 

23.6 

H.6 

10.7 

16.4 

5.5 

5.4 

9.3 

2.4 

* 0.9 

3.8 

-1.8 

21 

17.0 

23.6 

11.5 

11.3 

16.4 

5.7 

5.0 

8.6 

2.2 

0.6 

3.3 

-2.1 

22 

16.4 

22.7 

11.3 

11.6 

17.0 

7.2 

4.7 

в:з 

1.9 

" 0.4 

3.1 

-2.4 

23 

16.3 

22.6 

11.1 

11.3 

16.5 

7.2 

4.5 

8.2 

2.6 

0.3 

3.2 

-2.8 

24 

16.5 

22.7 

11.0 

11.3 

16.3 

1.1 

4.2 

7.6 

1.3 

0.4 

3.2 

-2.3 

25 

16.4 

23.1 

ii.i 

10.7 

15.7 

7.0 

4.1 

7.7 

1.2 

0.9 

3.8 

-2.0 

26 

16.3 

22.8 

11.3 

10.5 

15.8 

•S.6 

3.7 

7.1 

0.9 

0.9 

3.8 

-2.0 

27 

16.2 

22.2 

11.2 

10.4 

15.3 

6.6 

3.6 

7.1 

C. 5 

0.9 


-2.4 

28 

15.6 

21.5 

10.8 

10.2 

15.4 

6.2 

3.9 

7.4 

0.9 

1.2 

4.3 

-2.2 

29 

16.0 

21.9 

11.0 

10.1 

15.3 

6.6 

4.2 

7.6 

C .7 

3.3 

4.2 

-1.7 

30 

16.2 

22.1 

11.3 

10.7 

15.6 

6.5 

4.1 

7.8 

C.8 

1.6 

4.5 

-1.6 

31 




10.4 

15.7 

7.0 




1.4 

4.4 

-1.7 
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Međjutim, đa bi se mogle izvrSiti analize godišnjih tokova za 
sve spomenute vređnosti, a đa bi se izbeglo izđvajanje pbjeđi- 
nih vrednosti, sve su srednje i sređnje ekstremne vređnosti 
uravnate, pa je znt.im izvrSen njihov grafiSki prikaz. Pritorn 
je upotrebljena formula: 


c m - ( a + 2b + Зс +.. 2d + e ) : 9, 


u koju se uvršduju temperature odgovarajuđih dana, gde je c 
uravnata temperatura odgovarajuđeg dana, a a , b, c , d i e 

temperatura uzastopnih pet dana koji ušestvuju u formuli, a 
koju je H.Pleiss (6) upotrebio za uravnavanje vrednosti tempe- 
rature važduha zaFichtelberg u Demokratskoj Nemačkoj Republici. 
Po niišljenju ovog autora, ovim postupkom se ne pomeraju ekst- 
remi. Mnoga slučajna kolebanja koja su sadršana u đugogođiš - 
njim srednjim vrednostima bivaju pomodu ovog uravna- 

vanga u velikog meri eliminisana. 

Kao što je ved zapašeno kod srednjih vređnosti koje se ođnose 
na krađe vremenske odseke od meseca, tj. kođ dekadnih i pen- 
tadnih srednjih vređnosti, najmanje vrednosti temperature jav- 
ljaju se u tredcj dekađi januara, a najvede u tredoj dekati 
jula. Sređnje dnevne vrednosti za sva tri parametra, prema 
tablici 17, pokazuju da su najmanje vrednosti od 23. do 24.ja- 
nuara, a najvede od 27. do 28. jula, posle više od mesec đana 
za zimskim, odnosno letnjim solsticijumom. 


Sređnje đnevne temperatuge su u đanima 4., od 6. đo 10. i 13. 
đo 30. januara niže ođ 0 . Sređnja dnevna minimalna temperatu- 
ra je niža od 0 ođ 9. đecembra đo 27.11 i 3. i 4. marta. U po- 
cetku i na kraju ovog intervala javlja se poneki đan sa sređ- 
njom minimalnom temperaturom jednakom ili višom od 0°. 


U Beograđu srednja dnevna temperatura 5.0° traje ođ ll.marta 
do 21. novembra, ili ukupno 255.dana u toku gođine. Sređnja 
dnevna temperatura 5= 10.0° počinje 5.aprila i traje đo 31.ok~ 
tobra, ukupno 209 dana. Srednja:đnevna temperatura >> 15.0 - obu- 
hvata periođ ođ 2.maja đo 4.oktobra, i traje 155 đana. Prvi dan 
sa srednjom dnevaom temperaturom ^ 20.0° je 10. jun, a posleđ- 
nji: 31.avgust. Ovaj periođ obuhvata 82 dana. Međjutim, sređnja 
dnevna temperatura u vremenu od 19.juna do 31.avgusta ima vređ- 
nost ; i koja prelaze 20.0° i đostižu 23.5°, krajem jula. 


dnevna mi kslmalna temperatura 5=10.0° obuhvata period 
od ll.marta do 15.novembra, ukupno 250 dana. Srednja dnevna 
maksimalna^ 20 . 0 javlja se od 29.aprila do 8.oktobra i obuhva- 
ta 162 dana, a srednji đnevni maksimum sa temperaturom ^25.0° 
Ođ l..juna đo 20.septembra, u toku 111 đana. Najveđe srednje: 
dnevne vređnosti iznose 29.8 , đok su u julu i avgustu vređnos- 
tl sredngeg dneviog maksimuma vrlo često 28.0°. 


Sređnji đnevni mLnimum temperature ^5.0° javlja se od 31.mar- 
ta do o.novembra, u toku 222 dana. Temperaturu ođ 10.0° đostiq- 
ne srednji dnevnl minimum od З.шаја đo 4.oktobra, u periodu od 
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Godlšnji tok uravnatih vrednouti temperature: sređ- 
nje dnevne, sređnje dnevne maltsimhlne i srednje 
đnevne minimalne, najviše i najniše srednje dnevne 
temperature, apsolutnog đnevnog inaksimuma i apso- 
lutnog dnevnog minimuma, Beogcađ, 1888-1962.g. 

Annual course of smoothed temjjerature values: mean 
đaily, mean đaily maidmum and mean đaily minimum, 
highest and lowest mean đaily temperatures,absolute 
daily maximum and absolute da.l.ly minimum temperatu- 
res, Belgrade,1888-1962 


'vU 
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Slika 10 


Fig.10 

















154 dana. Sređnji dnevni minimum sa vređnošđu >15.0° đostig- 
ne najveđe vrednosti ođ 22.juna do 27.avgusta, tj. u toku 65 
letnjih dana. ■ ■ 

Poremeđaj i u gcđišnjem toku srednjih dnevnih vrednosti đola- 
ze i kod ovih dugogođišnjih, 71-godišnjih vrednosti, đo iz- 
rašaja. U ovom radu bide analizirane uravnate vređnosti, pri- 
kazane u obliku krivih godišnjeg toka na slici lo. 

Na slici 10 daju se srednje dnevne vređnosti temperature,sre- 
dnji dnevni maksimu, sređnji dnevni minimum, najveđe i naj - 
manje sređnje dnevne vrednosti i najviši maksimum i najniži 
minimum temperature. Sve su vređnosti uravnate prema napred 
pomenutoj formull.; ; • . 


Mada je izvršeno uravnavanje, godišnji tok nema sasvim pravi- 
lan tok. Prodori hlađnog vazduha i talasi toplog smenjuju se 
u toku cele gođine. Pritom se vrlo često radi o pojavi ođre- 
djenih vremenskih. uslova, koji.se svake godine ponovo javlja- 
ju, ali mošda sa različitim intenzitetom. Njihova pojava je 
uz veđu ili manju tačnost skoro svake godine u isto doba.Sva- 
kako đa se pritom radi o izrazitim fazama vremenskog toka.Ako 
se razgledaju tri sređnje krive na slici 10, onda se vidi đa 
se one vrlo lepo slažu.To sukrive koje predstavljaju sređnjn 
dnevnu temperaturu, srednji dnevni rnaksimum i srednji dnnvni 
minimum temperature. i; ’ :, ' - ' .; . 


Ako se sa trima sređnjim krivim linijama uporede ostale četiri 
na slici 10, tada se vidi sasvim druga slika, iako se radi ta- 
kođje o uravnatim vrednostima. Kod ovih se vrednosti javljaju 
izvesna pomeranja u odnosu na tri srednje linije. Pošto se o- 
ve krive ođnose na ekstremne i pojeđinačne vrednosti, to se 
đrugo. nlje moglo ni očekivati . Mađa prikaz ovih četiri krivih 
linija nema strogog fizičkog opravdanja, jer se vređnosti ođ- 
nose na različite gpdine, i vezane su. za slučajne pojave, one 
su ovde prikazane da bi se. što bolje ilustrovala širina skale 
u kojoj se kređe temperatura u Beogradu. Najbolji prikaz po- 
remeđaja u gođišnjem toku temperature vazđuha dobije se prema 
onim sređnjim trima krivim linijama. -'■' 

O "poremeđajima u godišnjim tokovima klimatskih elemenata u 
Beograđu" na osnovu 60- godišnjih meteoroloških osmatranja pi- 
sao je M.Milosavljeviđ (7). U ovom radu, pored vazdušnog pri- 
vazduha, oblačnosti i padavina analiziran je 
godišnji tok prema stvarnim sređnjim đnevnim vređnostima i za 
temperaturu vazduha u periodu od 1887 đo 1949.godine. 


Prema slici 10 na krivoj liniji opadanja temperatuire vazđuha, 
od početka meteorološke zime, najizrazitiji porast je o n aj ko- 
Di se javlja prel kraj đecembra, ođ 23. đo 30. decembra. Dalje, 
na krivoj liniji opadanja temperature koja se nastavlja do 23. 
januara, javljajj se dva mala porasta i to 11. i 17.januara. 
sve tri krive linije temperature vazđuha pokazuju stagnaciju u 
godišnjem toku izmeđju 27._i ЗО.јапиага., a zatim nagao porast 
u sledeca četiri dana. Ovaj porast zapažen je i kod međjuđe- 












kadnih, a takodje i kođ međjupentadnih promena temperature. 

Na krivoj liniji poraata osobito se isttfiu poremedaji od 6. 
do 7.februara, 14. do 15.februara, 3. do 4. marta, 9.aprila, 
5.maja. Od 9. do 12.' maja javlja se zas ;oj u porastu tempera- 
ture, zatim pad temperature od 20. đo 23,maja, 3. đo б.јипа, 

10. do 16. juna, zatim ponovo stagnacija u gođišnjem toku ođ 
26. do 28.juna pa zatim opet poremedaji od 8. do 13.jula i ođ 
18. do 23. jula. 

Na delu krive linije opadanja gođišnjeg toka temperature vaz- 
đuha istiSe se osobito veliki pad temperature od 28.jula đo 
2.avgusta, 7.avgusta, od 16. đo 17.avgurita, 27.novembra. Na 
ovom delu.se ističe nekoliko porasta tenperature u avgustu, 
podetkom novembra i krajem novembra, tj. od 26. do 30.novembra. 

Poremedaji koji se javljaju u januaru i februaru nisu na trima 
sređnjim krivim linijama tako mnogo istnknuti, ali se jasno 
vide. Medjutira, ako se posmatraju krive linije apsolutnih naj- 
veđih vređnosti onda se'vidi da one imaju vrlo nemiran tok i 
ukazuju na vrlo veliko kolebanje temperature u ovom đobu go - 
dine. To je deo gođine u kome se javljaju najniže temperature, 
koje, iako su uravnate, đostižu vrednost ođ -23.0°. Usled nod- 
nog hladjenja dolazi đo rtajnižih temperatura u toku godine .Др- 
solutni minimum godiSnjeg toka javio se u toku 70-gođišnjeg 
niza u januaru 26 puta, a u februaru 20 puta (V.tabl.14). Iz 
ovog grafickog prikaza (Sl.10) se vidi da se ovako velika ko- 
lebanja javljaju kako u januaru, tako i u prvim dvema dekađa- 
ma februara. Ovđe treba spomenutl i najniže vređnosti minimu- 
ma od Q -26.2,koja se javila lO.januara 1P93. i u iznosu od 
-25.5 ll.februara 1929. Nasuprot ovom treba podvudi najvedi 
đnevni maksimum temperature od 24.5°, koji še javio 12.febru- 
ara 1899. i zatim od 20.0 ЗО.јапиага 1?10. Prema ovim pođaci- 
ma se vidi da je širina temperaturske varijacije u januaru 
46.2° > a u februaru 50.0°. 

Relativno najvedi porast gođišnjegetoka prema dnevnim vrednos- 
tima je ođ tređe dekade februara do kraja maja. Iako se ovde 
rađi. o najvedem porastu, ovaj deo krive je na više mesta pre- 
^idari poremedajima koji se vide i na krivaira srednjih vrednos— 
. a „3°§ više na krivama ekstremnih vređncsti. Ovo se svaka- 
ko još bolje može uočiti pomodu medjuđnevnih promena tempera- 
ture. Najpoznatiji poremedaj u Sređnjoj Evropi je singularitet 
"ledenih svetaca", koji se javlja krajerr prve i početkom dru- 
ge dekade maja, a zapaža i na krivama beograđskih temperatura. 

Takodje i u junu se javljaju tri izrazita prodora, koji su ve- 
zani sa prođorima morskih polarnih vlažrih vazdušnih masa u 
nasu zemlju. U julu, avgustu i prvoj đekađi septemlDra nestaje 
umirivanje dnevnih vređnosti. U .to doba godine su najmanj a ko- 
lebanja i medjudnevne promene temperature. Čak i najmanje'i 
najvede vrednosti se ne menjaju mnogo u ovom periođu. To je 
period godine u kome se javljaju najvede vređnosti gođišnjeg 
toka temperature i apsolutne maksimalne vređnosti temperature 
vazduha. Pađ ternperaturskih krivih linija od druge đekađe sep- 
tembra do kruge oktobra je mirniji od zimskog i prolednjeg 
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toka. Posle ovog vremena dolazi opet đo naglih temperaturskih 
promena, koje traju do kraja godine. Najupađljiviji je porast 
na svima kriviri llnijama pred kraj novembra. 

Kao što se iz pređnjeg izlaganja viđi, poremećaji u godišnjem 
toku temperature pokazuju se i kod uravnatih vređnosti. To je 
svakako zbog toga što su ti poremeđaji vezani sa fazama vre- 
mena, koje se javljaju u istim đanima u toku godine, sa raz- 
lišitim intenzdtetom, tako da pređstavljaju prema Vujeviđu 
(8) stalnu karakteristiku godišnjeg toka temperature vazduha 
u Beograđu. ' : 

H.C.Koch (9) u jednoj svojoj nedavno objavljenoj regionalno- 
klimatološkoj studiji, koja se odnosi na Jugoistočnu Evropu, 
uporedjuje godišnji tok sređnje dnevne temperature vazduha u 
Beogradu sa Budimpeštom i Bukureštom. Ovaj autor zakljušuje 
da primljenu toplotu i osunčavanje u Beogradu od 15.jula do 
21.avgusta ne treba pripisivati samo nižoj geografskoj širini 
od ostalih mesta, veđ više izvesnom fenskom efektu Alpa i Di- 
narida, u čijoj prostranoj zavetrenoj strahi'hladni frontovi 
bivaju uništeni ili mogu da buđu transformisani u obliku re- 
zonancije, a ovaj se efekat moše javiti i u samom letu. Tri 
klimatska faktora: udaljenost od obale mora, đinamički uticaj 
anticiklona u oblasti gde se obrazuju Etezije i regionalan 
uticaj planine izazivaju u oblasti monsuna, koji deluje u pra- 
vcu jugoistoka, sasvim specifične klimatske efekte, koji ima- 
ju za snvernu ivičnu oblast subtropskih širina sa vrlo vruđim 
letirnh veliki značaj, jer izazivaju vrlo tipično, a ponekađ i 
značajna ođstupanja u pojedinim delovima oblasti. Iznenadjuje 
svakako đa uprkos velikog uticaja, koji ima zračenje leti, 
monsunska đelatnost u ovoj oblasti u tolikoj meri modifikuje 
klimu. " iuinb:!:;: ■ 


6 . / Dnevni tok temperature vazđuha 

Da bi se moglo Istađi što više finesa gođišnjeg toka tempera- 
ture vazduha u ovon radu, skrađivan je period vremena na koji 
se ođnosiia odgovarajuđa srednja vrednost. Tako su analizira- 
ne vređnosti koje su se odnosile na mesec, zatim na dekadu , 
pentađu i najzad u ovom delu rada biđe prlkazane dnevne tempe- 
rature. Najbolji uvid u temperaturske uslove dana dobiđe se 
ako se on raščltini na časove. Orijentacioni pregled dnevnpg 
toka temperature vazduha dat je pomođu sređnjih terminskih 
vrednosti, prema osmatranjima u 7, 14 i 21 čas premalokalnom 
vremenu, koje su u našem radu obrađjene i prikazane (tabl.ll). 

Časovne Vređnosti očitane sa registracija tentiografa' najpogo- 
đnije su za prikaz i analizu toka temperature vazđuha. Za Me- 
teorološku opservatoriju u Beograđu raspolašemo podacima ča- 
sovnih vrednosti od. 1894. do 1914. sa izvesnim prekiđima od 
novembra 1899. ćo oktobra 1900., o čemu je bilo govora u uvo- 
du ovog rada. Ovi podaci dobiveni su časovnim osmatranjima u 
ovom đvađesetogcđišnjem periođu. Dnevni tokovi temperature 
vazduha za ovaj period objavljeni su (10) . U ovom đelu rada 















biđe prikazani pođaci Sasovnih vređnosti temperature vazduha 
u Beogradu u periodu od 1925. do 1965. sa izvesnim krađim pre- 
kidima u junu i oktobru 1927., maju 1937., novembru i đecemb- 
ru 1941., celoj 1942. godini, zatim ođ januara do marta 1943. 
juna do avgusta 1945. i u oktobru 1946. Rađi uporedjenja u 
ovom delu rađa biđe prikazani i đnevni tokovi temperature vaz- 
đuha u periodu 1894-1914. - 

Za svaki Sas u toku pomenutog obradjeno« perioda postoji po- 
datak o temperaturi vazduha. Ovi podaci dasovnih vređnosti po 
đanima u toku celog perioda poslužili su za đobijanje srednjeg 
dnevnog toka temperature, koji je prika:;an u tablicama 18 i 19. 

Srednji dnevni tok temperature vazduha u 20-godišnjem nizu 
(1894-1914) i 40-godišnjem (1925-1965) je skoro isti, očemu 
potvrdjuje pojava glavne karakteristike dnevnog toka, tj.naj- 
veđe i najmanje vrednosti u dnevnom toku temperature po mese- 
cima u toku gođine u oba niza. U hlađnijem delu gođine naj- 
manje vređnosti dnevnog toka se javljaju docnije u jutarnjim 
dasovima,, a u toplijoj znatno ranije pred izlazak Sunca, koji 
u Beograđu zimi, posle zimskog solsticijuma izlazi oko 7 б i 
15 min., a leti oko letnjeg solsticijumr. veda u 3 č i 52 min. 
Najveđe vređnosti dnevnog toka javljaju se u hladnijoj polo- 
vini godine veđ oko 13 б , a u toplijoj znatno đocnije, uglav- 
nom od 14 do 15 , pa бак i 16 б. a ; i ; 

Pošto se ova dva zasebna niza ođnose na klimatološke kolektive 
razlicite dužine, kao i na periode gođira koji se razlikuju u 
pogledu temperaturskih uslova,naime starijl. periođ je hlađni- 
ji, iuuzev u februaru, martu i đecembru, a noviji topliji, to 
se javljaju ođgovarajuđe razlike kođ srednjih dnevnih tempera- 
tura, kao i kođ periođičnog kolebanja temperature, što se vi- 
di iz pretposleđnje i poslednje kolone u tablicama 18 i 19. 

Kako na đnevni tok temperature vazđuha, ođnosno na dnevno kp- 
lebanje temperature vazđuha ima najveđi uticaj oblačnost, to 
su u ovom delu rada, izđvojene časovne vrednosti temperature, 
tj. dnevni tokovi temperature u odgovarajučim vedrim danima, 
kada je oblačnost u sva tri termina osmatranja bila 2/10 i ma^ 
nja, a takodje i u potpuno oblačnim đanima, kada je oblačnost 
u sva tri termina osmatranja u toku đam- iznosila 10/10. Me- 
djutim, treba istađi da je broj veđrih pa i potpuno oblačnih 
dana različit po mesecima u toku godine, i da broj vedrih i 
oblačnih đana ima obrnut gođišnji tok. lored toga treba imati 
u vidu đa se razlikuje broj slučajeva oćredjen prema jeđnom i 
đrugom parametru oblačnosti iz godine u godinu, pa su prema to- 
me sređnji dnevni tokovi u vedrim i oblr-.čnim đanima, koji se . 
prikazuju u tablicama 20 i 21 đobiveni prema različitom broju 
sabiraka u toku celog niza. Ukupan broj slučajeva vedrih i ob- 
lačnih đana prikazan je u tablici 22. 












Tablica 18. Dnevni tok temperature vazđuha, Beograd 1925-1965. 
Table 18 Air temperature daily course, Belgrade, 1925-1965' 
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Tablica 22. Broj veđrih i potpuno oblačnih đana,Beograđ, 
1925-1965. g-, 

Table 22 Number of clear and completely cloudy,Belgrađe, 
1925-1965 


I 

II 

III IV V VI VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 



Broj vedrih dana 






75 

73 

137 130 93 127 259 

358 

307 

251 

75 

64 



Broj oblačnih dana 






367 

243 

195 132 92 54 33 

34 

68 

116 

273 

399 


Srednje časovne vrednosti temperature u vedrim danima (tabl.20) 
pokazuju samo u zimskim mesecima, od decembra do februara, zna- 
tno nižu tempernturu od časovnih vrednosti u svima danima za- 
jedno (tabl, 18 i 19), i u potpuno oblačnim (tabl.21), dok je 
u svim ostalim raesecima temperatura znatno viša. Ovo nastaje 
zbog toga što Jo u vedrom vremenu u zimskim anticiklonima obič- 
no temperatura vrlo niska, zbog prisustva snečnog pokrivača i 
jake noćne radijacije. Periodično kolebanje je takođje znatno 
veđe od periodičnog kolebanja kođ dnevnih tokova u svim danima. 
Najmanje vređnosti dnevnog toka se javljaju od novembra do feb- 
ruara u 7 č, u martu, septembru i oktobru u 6 č, od aprila đo 
maja i jula do septembra u 5 č, a u junu u 4 č, odnosno pred 
izlazak Sunca. Najveđe vrednosti srednjeg đnevnog toka u vedrtm 
danima javljaju se preko cele godine najčešđe oko 15 č, a u no- 
vembru i đecembru u 14 č-. Razgleđajuđi raspođelu srednjih ča - 
sovnih temperatura u vedrim danima vidi se da su one oko pod - 
nevnih časova u aprilu oko 20°, a u julu i avcrustu iznad 30°,u 
septembru oko 26°, a u oktobru nešto ispod 20°. U delu godine 
od maja đo septembra sređnje časovne vređnosti prelaze 20° u 
sledeđim dnevnim časovima i to: u maju ođ 9-20 č, junu, julu 
i avgustu ođ 7-24 č, i u septembru od 9-19 č. Ovi pođaci su 
vrlo karakteristični za ovo doba godine, kad u Beogradu vlađa- 
ju velike vruđine. 

Sređnji dnevni tokovi temperature i potpuno oblačnim danima 
(tabl.21) imaju vrlo slabo izračene đnevne tokove, što se vi- 
di prema periodignom kolebanju koje se kređe u toku cele godi- 
ne od 1.2 do 2.4 . Sređnje đnevne vrednosti temperature znatno 
zaostaju za srednjim vrednostima za sve dane zajeđno (tabl.18 
i 19), a osobito za srednjim vređnostima u vedrim danima (tabl. 
20). Najmanje i najveđe vređnosti dnevnog toka nisu pravilne 
kao kođ dnevnih. t.okova za sve dane (tabl. 18 i 19) i vedrih da- 
na (tabl,20). 
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Da bi se videle promene temperature u sređnjim dnevnim toko- 
vima u srednjem mesecu svakog godišnjeg doba, izračunate su 
medjučasovne razlike za sve dane, za vedre i potpuno oblačne 
i prikazane u tablici 23. Ovi podaci pokazuju da se najveđe 
medjučasovne razlike kod porasta temperature javljaju obično 
jedan čas posle sunčevog izlaza i traju do 11-12 б, a đa se- 
posle tog vremena porast postepeno smanjuje do dnevnog maksi- 
muma . Najveđi pađ se javlja kod svih dana od 16 do 21 б u 

hladnojoj polovini godine, a u toplijoj od 17 do 24 č, dok je 

kod vedrih đana u hlađnijem đelu gođine od 16 đo 19 č, a u 

toplijem od 17 do 21 č. Međjučasovne razlike su u potpuno ob- 
lačnim danima malo izrazitije u letnjoj polovini gođine,nego 
u zimskoj, i pokazuju slab porast od 7 do 12 б, a slabo izra- 
žen pad dnevnog toka temperature od 17 do 21 č. 

Na slici 11 prikazani su : sređnji đnevni tokovi temperature 
vazduha za sve dane zajedno, zatim odovojeno u vedrim i potpu- 
no oblačnim danLma i srednji dnevni tok u mesecu sa najvišom 
i najnižom temperaturom za sve dane u odgovarajuđem periodu. 
Pored ovih vređnosti prikazan je u svakom mesecu izlaz i zalaz - 
Sunca u Beogradu za svaki petnaesti dan u mesecu. 

Prema krivim linijama prikazanim na slici 11 se viđi da su - 
dnevni tokovi temperature pravilni, jer su slučajna kolebanja 
po časovima izglađjena obračunom sređnje mesečne časovne vred- 
nosti. Pored tcKfa, na ovim krivim linijama se primeđuje uticaj 
insolacije u toku dana kao i nođnog hlađjenja. Sređnji dnevni 
tokčvi u mesecina sa najvišom i najnižom terapesaturom za sve 
đane zajedno prikazani su kao sređnje granice temperaturskih 
dnevnih tokova. Medjutim, kođ đnevnih tokova za najtopliji i 
najhladniji mesec u toku celog perioda javljaju se izvesne a- 
nomalije. 

Tako su dnevni tokovi za-najtoplije mesece u toku godine, sa 
izuzetkom u junu, uvek najviše vrednosti na rasponu temperatur- 
ske skale đnevnih tokova u odgovarajuđem mesecu. U junu se ja- 
vlja ovaj izuzetak svakako zbog poveđane vlažnosti vazduha i 
zamuđenosti atmosfere u ovom mesecu, pa je zbog toga u potpuno 
vedrim đanima tempe.ratura od jutarnjih časova do ponođi viša od 
đnevnog toka u najtoplijem mesecu. Dnevni tokovi za mesece sa 
najnižom temperaturom predstavljaju najniže vrednosti u meseci- 
ma ođ novembra do marta, a u mesecima aprilu, i od avgusta do 
oktobra samo đelimično, jer se u dnevnim časovima javljaju u 
Beogradu u ovim mesecima u oblačnim đanima znatno niže vređnos- 
ti temperature. U oktobru je ovaj period ograničen na vreme od 
10 do 17 č, dok je u svim ostalim napred pomenutim mesecima 
znatno duži. od maja do jula gotovo u toku celog dana najniže 
vređnosti đnevncg toka su u potpuno oblačnim danima. 

Pored položaja krivih linija dnevnog toka na temperaturskoj ska- 
li, i širina ove skale koju one obuhvataju, vrlo su karakteris- 
tična periodična kolebanja za pojedine krive. 

Uticaj oblačnosti na đnevni tok temperature vazđuha viđi se u 
svima mesecima. Sasvjm je razumljivo đa je u letnjoj polovini 
godine, pri intenzivnom osunčavanju njegovo dejstvo na dnevni 
tok temperature veđe nego pri zimskom. Pod uticajem različitih 
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Slika 11. Dnevni tok temperature vazduha u svim danima, u 

vedrim i potpuno oblaiinim dan.ima i u mesecu sa naj 
višom i najnižom temperaturom, Beograd, 1925-1965. 


Fig.ll ;Air temperature daily course in all đays> in celar 
'anđ completely cloudy đays anđ in months with hig- 
'hest and lowest air temperatures, Belgrađe, 1925- 
1965 
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uslova oblaSnosti javljaju se i razlifiita dnevna kolebanja. 
Najmanja kolebanja đnevnih tokova temperature javljaju se u 
decembru, januaru i novembru u potpuno obladnim danima. Me- 
đjutim, u ovim mesecima i svi ostali đnevni tokovi, prikaza- 
ni na slici 11, imaju znatno manje dnevno kolebanje nego u 
ostalim mesecima. Sasvim je drugacija raspodela dnevnog toka 
temperature u februaru. Dnevni tokovi temperature vazđuha , 
najhladgijeg februara imaju vrlo niske vređnosti temperature, 
ispod 0 c. Dnevni tokovi u potpuno veđrim i potpuno oblačnim 
danima su u vremenu od 19 do 10 6 ispođ 0°, a u svim danima 
zajedno, samo od 0 do 8 č, Dok u februaru kriva dnevnog toka 
za mesec sa najvišom sređnjom mesečnom temperaturom pokazuje 
visoke temperature celog dana, temperatura u ranim popodnev- 
nim časovima dostiže vrednosti od 12°. 

Na slici 11 sve vređnosti niže od 0° išrafirane su. Prema po- 
đacima za đecembar do marta vidi se da se različito ponašaju 
karakteristike dnevnog toka iz meseca u mesec. Dnevni tokovi 
meseči sa najnižim vrednostima ođ decembra đo februara, u to- 
ku^celog dana znatno su ispod 0°, a u martu samo od 20 б do 
9 б' izjutra. Dnevni tok u^oblačnim danima je samo u januaru 
u toku celog dana ispod 0 , dok je u đecembru i februaru u 
đnevnim časovirra iznađ 0 . Dnevni tokovi temperature u vedrim 
danima, u nođnim časovima u hlađnijoj polovini godine znatno 
zaostaju za dnevnim tokovima svih ostalih karakteristika, a u 
podnevnim časovima nadvisuje sve dnevne tokove. 

Kao što je veđ napređ istaknuto, u Beogradu u toplijoj polovi- 
ni godine dnevni tok temperature vazđuha u vedrim danima je- 
dino u junu nađvisuje vređnosti dnevnog toka u najtoplijem me- 
secu junu, u vremenu od 7 č đo ponođi, U toplijoj polovini go- 
dine u nodnim časovima od aprila đo septembra, časovne vređnos- 
ti mnogo više zaostaju za vrednostima u najtoplijem mesecu, dok 
su male razlike u đnevnim čascvima. 

Kao što se iz prednjih izlaganja vidi, oblačnost ima velikog uti 
caja kako na dnevne tokove temperature vazduha, tako i na pe - 
riodična kolebanja temperature vazđuha u ođgovarajuđim đanima. 
Dnevna kolebanja imaju najmanje vrednosti u potpuno oblačnim 
danima, a najvede u vedrim danima. Ova karakterlstika je zaoa- 
žena prema pođacima iz tablice 20 i 21 , a takođje prema pređ- 
stavljenim krivim llnijama dnevnog toka na slici 11. 

Da bi promene u godišnjem toku kođ pojedinih vrsta dnevnih to- 
kova temperature bile još jasnije, na slikama 12 do 15 prikaza- 
na su u obliku izopleta odstupanja poieđinih časovnih vređnosti 
od srednje mesečne temperature. 
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Slika 15 Ođstupanja sred.čns.vrednosti temperature od sred- 
njn mesečne temperature u potpuno oblačnim danima, 
Beograd, 1925-1965.g. 

Fig.15 Deviat.ions of mean hourly temperature values from 

mea.n monthly temperatures in completely cloudy 
đays, Belgrade, 1925-1965 
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Raspođela izopleta na slikama 12, 13 i 14 je slična.^One su 
najguSđe u jutarnjim i popođnevnim, dok su u nodnim časovima 
znatno >ređje. Dok je najvedi pad temperature u popodnevnim 
časovima paralelan sa vremenskim promenama zalaza Sunca,tak- 
va se veza nije mogla uočiti kod najvedeg porasta temperature 
u jutarnjim Sasovima. Slično ponašanje ima tok temperature u 
svima danima zajedno, što se vidi prema toku obeju 0 izop- 
leta (sl.12 i 13). Ođ njihovog razmaka zavisi koliko de dugo 
temperatura u srednjoj vređnosti ostati iznad ili ispod odgo- 
varajude sređnje vrednosti. 

Izopleteza oblačne dane pokazuju male prornene temperature u 
toku dana. Pomodu slike 15 i podataka u tabiici 21, vidi se 
da se svaki dan završava sa nižom temperaturom, nego što po- 
Sinje. Sasvim je drugačije kod vedrih đnna. Kod ovih dana do- 
lazi đo izražaja ne samo intenzitet insolacije, ved i đinamič- 
ko zagrevanje pri vazđušnim strujama koje se spuštaju, o takO da 
su vedri đani prosečno pri kraju topliji za 0.5 do 2.3 u to- 
ku godine. Ako se posmatraju đnevni tokovi temperature za sve 
dane zajedno, onda se vidi da se u Beograđu ista pojava jav- 
lja skoro u toku cele godine, ali đa nije tako jako izražena. 

Ako se pašljivo razmatraju dnevni tokov.l temperature u vedrim 
đanima prema slici 11, onda se viđi da su oni u toku godine 
vrlo različiti. Osobito u prvim nodnim časovima u izvesnim 
mesecima se javlja usporen pad temperature vazduha. U svim 
ovim slučajevima rađi se o ađijabatskom zagrevanju vazđušnih 
masa, koje se spuštaju u ahticiklonu. Pošto je sa ovim u ve- 
zi istovremeno isušivanje vazđuha, kao. inđikator za ovo može 
da posluši registracija relativne vlažnosti vazduha. 

Karakteristike dnevnih tokova se vide takodje pomodu periođič- 
nog i aperiodičnog dnevnog kolebanja temperature u ođređjenim 
danima, bilo đa se radi o svima danima zajedno ili samo u ve- 
drim ili oblačnim danima. Prema ovim poiacima se vidi đa je 
i periodično i aperiodično kolebanje najvede leti, a najmanje 
zimi. Ako se uporede periodična! kolebanja u avgustu sa onima 
u đecembru za sve đane zajedno, onđa se vidi da je ono oko 3- 
put veđe. U potpuno vedrim đanima je ođtios izmedju najvede i 
najmanje vrednosti periođičnog 'kolebanja*znatno manji i iznosi 
1.8 . Periodično kolebanje ima u toku godine vrlo male vred - 
nosti, od 1.0 do 2.4. Aperiodična koleb.mja su dosta veda od 
periodičnih kod sva tri tipa godišnjeg fcoka temperature vazdu- 
ha. Odnos izmedju periodičnog i aperiođ.Lčnog kolebanja, prika- 
zan u tablici 24, je odraz promenljivosti vremenskog toka,koji 
je uslovljen zračenjem. Ovaj odnos je kođ sva tri ripa dnev- 
nog toka zimi najvedi, a leti najmanji. 










Tablica 24. Periođično (p) i aperiodično (a) kolebanje tem- 
perature u svima danima, vedrim i oblačnim,Beo- 
građ, 1925-1965.g. 

Table 24 Periodical (p) and non-periodical (a) temperatu- 
re deviation in all đays, clear and clouđy days, 
Belgrađe, 1925-1965 


Mes. I 11 III IV V VI VI 

■ VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Periodično kol- ibanje u sviua danima 
p 3.3 4.7 6.5 7.7 8.2 8.6 9.4 

9.7 

9.2 

7.5 

4.4 

3.1 

Aperiodično ko'Lebanje u svima danima 
a 6.2 7.3 9.0 10.1. 10.6 11.0 11.6 

11.8 

11.3 

9.8 

6.9 

5.6 

a:p 1.88 1.55 1.38 1.31 1.29 1.28 1.23 

1.22 

1.23 1.31 

1.57 

1.81 

PeriodiSno kolebanje u vedrim đanima 
p 6.8 8.5 10.8 12.1 12.4 12.5 12.6 

12.6 

12.4 11.4 

7.6 

6.9 

Aperiodično kolebanje u vedrim danima 
a 8l4 10.4 12.3 13.4 13.7 13.8 13.9 

14.0 

13.8 : 13.0 

9.4 

8.1 

a:p 1.23 1.22 1.14 1.11 1.10 1.10 1.10 

1.11 

1.11 1.14 

1.24 

1.17 

Periofiicno kolebanje u (±)lacnim danima 
p 1.2 1.6 1.8 2.2 2.4 2.3 2.0 

2.3 

1.8 

2.0 

1.4 

1.0 

Aperiodično kolebanje u oblačnim đanima 
a 3.8 4.4 4.9 5.6 5.2 5.7 6.0 

6.0 

5.1 

4.7 

4.0 

3.5 

a:p 3.17 2.75 2.72 2.55 2.17 2.48 3.00 

2.61 

2.83 2.35 

2.86 

3.50 


Na kraju ovog odnljka bide izvršene analize ekstremnih vređnosti 
dnevnog toka temperature vazđuha prema časovnim vređnostima za 
sve dane zajeđno u toku periođa 1925-1965.g., a. rezultati su pri- 
kazani u tablici 25. 
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Čestine pojave maksimuma i minimuma đnevnog toka, prikazane 
u tablici 25, izražene su u procentima. Zato Sto su uzeti svi 
đani zajeđno, kod ovih se analiza viđi da u zavisnosti od ti- 
pa đana i od doba godine, maksimum dnevnog toka može đa bude 
i u drugim đnevnim fiasovima sem onlh u kojima bi se to moglo 
ocekivati s obzirom na vređnosti đnevnih tokova, koji su nap- 
red analizirani (tabl.18). Najveđe čestine maksimuma dnevnog 
toka se javljaju u mesecima od oktobra do januara u 14 б, u 
mesecima ođ februara do maja i od jula do septembra u 15 б i 
u junu u 16 č. Medjutim, ako se posmatraju raspođele Sestina 
utoku dana pkd ovih maksimalnih u đnevnom toku, onda se vi- 
di da je najveđi broj relativnih Sestina skoncentrisan po me- 
secima oko napred pomenutih Sasova, tako da je maksimum naj- 
Sešđe u januaru u vremenu od 12 do 16 S u 65.6 %, u julu u 
vremenu ođ 13 do 17 S u 90.1 %. 

Čestine pojave minimuma dnevnog toka za sve dane raspoređje- 
ne su najSešđe u ranim jutarnjim i nođnim Sasovima, ali ih 
ima u svim dnevnim Sasovima. U mesecima ođ aprila do avgusta 
najveđa Sestina je u 5 S, u martu, septembru i oktobru u 6 S, 
u februaru u 7 S, a u ostalim mesecima u 24 S, ali je sekun- 
darni maksimum Sestine dnevnog toka u 7 S. Interesantno je 
istađi da u svim mesecima, u toku gcđine se javlja od 13 do 
18% minimuma dnevnog toka u 24 S. 

Analize maksimuma i minimuma đnevnog toka u vedrim i oblaS- 
nim danima svakako da bi dale interesantnu dnevnu raspođelu, 
koja je vezana sa karakteristikama ovih tipova đnevnih toko- 
va. O njlma neđe biti reSi u o'vom radu. 


Cilj ovog rnđa je bio prouSavnnje godišnjih tokova temperatu- 
re vazduha na bazi dugogodišnjih meteoroloških merenja,a re- 
zultat je sistematskog rada na ovom problemu. Postojeđa bo- 
gata arhiva pcđataka za Beograd svakako đe i u buđucnosti 
prušiti moguđnost za dalja prouSavanja ove vrste. 

Ovaj rad pređstavlja prilog prouSavanju klime Beograda. 

* 

Rukopis ovog rada pripremljen je povodom 40 -gođišnjice Hidro- 
meteorološke službe u SFR Jugoslaviji,l00-godišnjice postoja- 
nja Meteorološke opservatorije u Beogradu i 140 gođišnjice od 
poSetka prvih merenja temperature važduha u Beogrndu. 
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PRECIPITATION IN BELGRADE 


i 


This paper represents the study precipitation in Belgrađe, 
(vp=44048 ' N, Л_=20°28 ' E, H= 131,6 m) f rqn : the establishing of 
the Observatory in 1887 till 1965. The data on precipitation, 
snow and snow cover have been used to this purpose. Nhenever 
available, the measurements and observations for the periođ 
1888 - 1965. have been analyzed. 

First of all, the annal course of precipitation is given ac- 
cording to the monthly amount of precipLtation. Table 1 data 
show tnat the annual amount of precipitation in Belgrađeis 
656 mm, June is the most rainy month and February tne month 
with the least measured amount of precipitation. 

This Table also shows the average amount of precipitation for 
the different periods of the уеаг, range of variations and 
appearance of maximum anđ minimum of the annual course. 

The Tables 2 and 3 show the frequency of humiđ, đry and nor- 
mal months and years, as well as the consecutiveness of these 
months during the уеаг. Figure 1 shows the fluctuation of the 
monthly amount of precipitation. The moivthly and annual amo- 
unt of precipitation have been processeđ and classified (Ta- 
ble 4) and the distribution of the monthly values in terciles 
(figure 2) as well as the consecutiveness of dry, average hu- 
mid and humid months areigdveh (Table 5). 

The daily maximum of precipitation (Table 6) is given as ano- 
ther parameter of precipitation, which contains the highest 
and the lowest daily maximum beside the mean đaily maximum. 

Figure 3 is a presentation of all long stanđing daily maxima 
for the amount of precipitation in terciles. The monthly ra- 
nge of variation can also be seen in this Figure. 

The seasonal amounts of precipitation have also been analyzed 
This analysis proves that spring and surnmer are the most ra- 
iny seasons, while winter is the season with the lowest amo- 
unt of precipitation (Tables 7 and 8). Inadđition to the da- 
ta on the amount of precipitation, the number of đays with 
the defined amounts of precipitation is- given in Table 9.The 
mean number of đays with precipitation ^0,1 mm is 137.2 da- 
ys, with^l.O mm - 93.3 days, withs-5.0 mm - 41.9 đays and 
with ^ 10.0 mm 19.4 days. The range of variation is also 
given in this Table. 

The annual course of precipitation has also been studied th- 
rough the daily amount of precipitation. So, the mean đaily 
amont have been calculated (table 10), smoothed. and presented 
in Figure 4. The mean daily intensity ol: precipitation has ) 
also been calculateđ (Table 11). These data prove that the- 
re are days in a уеаг with a remarkable amount of precipita- 
tion, as well as with the small one. 
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These variations and their đistribution are relateđ to the 
general air circulation over our country, that is with the 
Atlantic air penetration from one siđe and anticyclone for- 
mation from the other side.' 

In the continuation of the paper the frequency of the partic- 
ular đaily amount. of precipitation is given from đay to đay. 
Since the small daily amounts of precipitation are sharacte- 
ristic for the most of days in Belgrade, the đata in Table 
12 are classified into the categories from 0.1-0.4 mm,0.5- 
0.9 mm... up to>^50.0 mm. The first ,four categories cover 
57% of daily amount of precipitation, the category from 0.5- 
0.9 mm covers 16% of the said precipitation and the rest of 
27% of all days covers all other đaily amounts of precipita- 
tion. 

The presentation of the relative frequency of number of days 
v/ithout precipitation and number of đays with precipitation 
5 s0ll, fel.O апЗг=5.0 mra ±s given in Pigure 5. The number. of 
days with precipitation?= 0.1. mm, >= 1.0 mm and?=5.0 mm for the 
whole studied sequence of years from'il888 to 1965 (Tables 
13-15) is also given, than the probabilities of the number 
of đays with precipitation >= 0.1 mm have been đone as well as 
smoothing of the number of days with precipitation with- all 
three parameters (Figure 6). The mentioned data (Tables 13- 
15) anđ the smoothed values.(Figure 6) show the increase, and 
đecrease of frequencies in some parts on the particular days 
.'.during the whole уеаг. 

All three presenteđ parameters correspond very v;ell so they 
help to come to the conclusion of more of less regular pre- 
cipitation occurrence in some đays of a уеаг . 

Besiđe the number of days with precipitation,the annual course 
of. rainy and droughty periods have been studied. The freque n ^ 
.cies of the rainy periođs of.the specifieđ duration for each 
month together with the longest duration in đays and mean du- 
ration are given in Table 16, while the frequencies of the 
đroughty periods are given in Table 17. One-đay and two-đays 
rainy periods are the most freguent ones đuring the уеаг but 
June and July have the most pronounced frequency. Further on, 
the frequencies up to 7 days. duration decrease. However, the 
longest rainy period happeneđ to be in April 1942 with the 
duration of 18 đays. The rainy periods of long duration are 
unusua.1. If the applied đefinition in this paper is conšide- 
ređ it comes out that the periods of drought are frequent. 

The most frequent ones are in July, August and September if 
the. duration. of the period is not taken into account. They 
often last more than 20 days and the extreme case of 53 đays 
du.ration dates from 1888. 

It-.has also been noticed that the đroughty periođs of tlie long 
: : duration of ben appear in the colder part of the уеаг from 
SeptemlDer to March. ; 
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The mean amount of precipitation in the ra.iny periods (Table 
18) as whll as the highest amounts in the rainy periođs (Ta- 
ble 19) and finally the relative freguencies of the specified 
. amounts of precipitation in the rainy periods of the spe- 
cifieđ duration (Table 20) are presenteđ to be used for mul- 
tipurpose applications. The separate part this paper demon- 
strates the daily course of precipitation in Belgrade and 
i /^f^ r ib u ^i° n f° r the whole уеаг in the i•< p'euiod 

1895-1914, (Table 21) and for the months from April to Novem- 

nnf recordin 5 raingauge đata in the period 
2.925-1965; (Table 22). Both periods shov/ that the dailv cour- 
se percipitation from. Apijil to .Septembar is 66 the conti- 
.nentai type with the maximum amount in the afternoon hours 
and the minimum one in the morning and at noon. In the other 
months the daily maximum of the hourly amount of precipita - 
tion happens to be ■ the evening and late evening hours anđ зп 
sometimes in the early morning hours. The seasonal đaily co- 
fff®.- ls si ™il e r- Accordingly, the daily course has continen- 
tal type of the annual course of the dily đistribution in 
the hot part of the уеаг and the maritime one in the colđ part 
~ ’ °f: the^ear, The probabillity bf' the precipitation ćccur - 
rence at the particular hour (Table 23), the mean monthly hour 
^urajioii of precipitation: in 4 the miriutes (Table 24) as - 

monthly h° url Y f гедиепсу of the rain occur- 
rence (Table 25) have also been done. 

In acldition to the above guoted characteristics of the hour- 
i value f °f precipitation, O) the freauencies of the parti- 
? ul ff ћоиг1 У emeua ts of precipitation in the daily course 
lh ah l e 4 . 2 ft ha f e bee \ đone - Then, the relative freguencies of 
the total ; number of hours with rain follow (Table 27). Since 
the rains of long duration are typical for some of the clima- 
tic areas, all rains in Belgrade which lasted more than 9.0 
consecutive hours were extracted and presenteđ in the from 
of fregiiencies in Tabie 28. The longest đuration in hours 
for the months with the datum on the уеаг in which had hap - 
^ened is given at the enđ of this-Table. The end of this-part 
of the paper is giveri as a review on the đistribution of the 
freguencies of the particular amounts of precipitation in.the 
months for all long duration rains (Table 29). 

The second part of the paper is the presentation of the sol id 
precipitation, that is, snow and snow cover formation. 

Firstly the number of days with snow from October to Мау (Ta- 
ble 30) is given for all years. Table 31 gives the general 
đata on the number of days with precipitation, with snow and 
rain, amounts °f s n°w precipitation anđ rain and snow preci- 
pitation, ;as well as the relation betv/ean the amount of snow 
precipitation,and general amount of precipitation. The mean 
date of the first đay with snow precipitation is the 24th 
of November and the last one is 22nd of March. However, the 
data for each уеаг from the Table 32 prove that the earliest 
day with snow precipitation was the 7th of October 1897 a nđ 
the last one the .‘llth of Мау 1953. The relationship between 






the first and the last đay with snow precipitation is given 
in Figure 7. 

According to these data it comes out that in Belgrađe the 
snow precipitation starts early and ends lete in 31% of years, 

. - it starts tlate and ends early in 29% of years and final- 
ly early beginning and early ending anđ late beginning and ! 
late ending are covered each by 20% of years. 

This is to confirm that the snow precipitation is different 
in Belgrade from уеаг to уеаг. 

Table 33 demonstrates the review of the number of đays with 
snow cover month by monts and from the whole season. 

The average nuirier of days with snow cover in Belgrađe is 42.3 
but the total number of days for the whole season differs ve- 
ry much from уеаг to уеаг. There was only one đay in winter 
1950/51 while there were 90 days with snow cover in winter 
1890/91.' r.-iir'; у;.ц . /Ј. .... . 

In the number cf days with snow cover for the earlier classi- 
fied severe and long winters is considered, it is obvious that 
the greatest number of days with snow cover appeared just 
in those đays. During the whole period there were 13 winters 
with 1 to 21 đays with snow cover. Those were milđ winters. 
Table 34 is the comparison of the number of đays with snow 
cover in Belgrade to Potsdam and Vienna. Figure 8 đemonstra- 
tes ‘the mean winter air temperature (Х11-11), the number of 
đays with snow cover and the deviation of the number od đays 
with snow cover per winters. These data corresponđ very well. 
The mean daily minimum air temperature and relative đaily fr- e - 
' -диепсу of đays with snow cover are đrawn one above another 
in Figure 9 in order to realize the relationship between the 
air temperature and snow-cover occurrence in Belgrađe. The 
relative daily frequency of the snow cover occurrence (Table 
35) proves that the greatest probability amounts from 30 to 
60% from the third đecade in December to the third decađe in 
February anđ it amounts most frequently about 50% from the 
•13th " of Јапиагу to the 10th' of February. 

The correlation ccefficient between the snow cover occurren ce 
and air temperature in Belgrađe amounts r= - 0.92 and the 
scheme for its calculation per pentad e is given in Table 36. 
The mean data cf the first đay snow cover is the 4th of De- 
cember and the last one is the . 5th of March. Figure 10 de- 
monstrates the relationship between the first and the last 
day with snow cover during winter. The result of this pres^i- 
tation proves that the greatest relative frequency of 28.6% 
appears to be in winters with the early snow cover beginning 
and late ending, 22.8% cases of the snow cover occurrence has 
the late beginning and the early ending and 24.3% has the 
early beginning and early ending and late beginning anđ enđ- 
ing. 

The median for the first and the last đay with snov/ cover has 
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been obtained, that is the 3rd. of Decenber and the 8th of 
March and they are approximate to the computed mean dates of 
the occurrence. Table 37 demonstates the data on the frequ- 
епсу of the snow čover occurrence per decađes đuring the who- 
le season. Additionally the paper covers the relative frequen- 
cies are given in Table 38. The periođs of the snow cover 
with the duration of 10 of more days are extracteđ and presen- 
ited per decađes from November till March (Table 39). 

It is very useful to i<now the duration of the snow cover la- 
sting from at least three successive days cr more for the 
purpose of application. Table 40 presents the beginning and 
the end of such a period in each уеаг. The mean data of the 
first day is 8 December and the last one is 19 February. All 
dates havebeen studied and presented per decades in Table 41. 

The dates of medians for the first and last đay are also gi- 
ven here. Figure.11 presents the relationship between the first 
■ and the last day with snow cover which lasts 3 or more 
days. The/result of this presentation proves that the snow 
cover lasting 3 or more days has most frequently the late be- 
ginning and late ending (37.4 % cases) then in 23.9% cases - 
late beginning and early ending, in 20.1 cases early beginni- 
ng and late ending and finally in 18.6 cases early beginning 
and early ending. Figure 12 is an eviđent example of the cu- 
mulative frequency of the first and the last day of snow co- 
ver occurrence disregarding the đuration even of the snow co- 
ver which lasts 3 or more đays. 

In addition to the above, Table 42 presents the number of đ?ys 
with the đetermined height of the snow cover for each уеаг. 
Table 43 demonstrates the. comparison of the mean number of đays 
with snow cover in Potsđam, Vienna and Belgrade. 

The maximum height of the snow cover for each winter has also 
been defined and presenteđ in Table 44, then it has been sta- 
tistically processed and presented.in Tables 45 anđ 46. This 
is also an illustration of the maximum height occurrence per 
decades and months. At the end of these analyses the frequen- 
су of the particular heights of the snow cover per months is 
given (Table 47). 

After analyzing all the parameters related to the snow and snow 
cover occurrence, the application of the data from the Catalogue 
of the weather situations for Нипдагу to the đata on the snow 
occurrence and snow cover formation anđ its duration in Be 1- 
grade in the periođ of 25 years has been done. The relative 
frequency of the particular weather situations from October 
to! Aprill 1877-1956 is given in Table 48. Table 49 presents 
the relative frequency of the particular weather situations in 
the đays with the snow- cover in Belgrađe. 

These data prove that the snow cover remains most frequently 
in the situations A , A and A g in 44% cases, and all other si-, 
tuations are coverea by;56% days with snow cover. Table 50 
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presents the relative frequency of the weather situation 
in the days with-snow (October-April). There is snow on 
33.8% of days in the situations A anđ AF and 26.6% in the 
situations mC c , AB, CM^. These đata stress that the snow 
occurrence is related much more to the weather situation than 
' snow cover duration. 

At the end of this paper the analysis of the air temperature 
and relative air humidaty has been done for the days with 
the snow cover with 10 đays đuration or more. The mean dai- 
ly air temperature, daily maximum and daily minimum as well 
as the mean daily relative air humiđity have been processed. 

For the purpose of illustrating the relationship between 
the snow cover,air temperature and relative humidity in BeL= 
grade, two typical cases of snow cover are presented in Fi- 
gures 13 and 14. The first one is the longest periođ of 67 
days duration, from 5 Јапиагу to 12. March 1929 and the se- 
conđ one is of 28 days đuration dating from 30 Јапиагу to 
26 February 1962 with the greatest depth of snow cover amo- 
urtting 30 cm. Both periods have đifferent courses and cha- 
racteristics of the air temperature and relative air humidi- 
ty. 

The results of the relationship of the air temperature and 
relative air humidity are exposed for each parameter of the- 
se two elements separately in Tables 51-5^ and Figures 15 
dnđ 16. 

All three parameters of the air temperature corresponđ very 
well (table 15) and snow the greatest freguencies at very low, 
tenperatures and a small'number of frequencies- far the .values over 0°c but 
also at very high tenperatures at the end of snow pericd. 

The curaulative. frequencies of the relative air humiđfty. (Fi- 
gure 16) demonstrate the greatest frequencies in 86% of all 
cases for the mean relative humiđity over 70%. 

As appendixto this paper Table I presents all data on amo- 
unt of precipitation in .90-years ,sequence of observations 
frdm August 1837 to July 1977. 
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U V 0 D 1 Vr 

-i i. 

Merenje padavina u Beogradu (V=44 0 48'N, Л.=20°28'Е,Н=131 ,6m) 
započeto je 1. avgusta 1887. godine i vraeno sa krađim preki- 
đima do danas u okviru sistematskih meteoroloških merenja i 
osmatranja kod Opservatorije. Ptva osmatranja i merenja vrše- 
na su od I. avgusta 1887. godine do pođinanja Opservatorije 
u đvorištu jedne privatne kuđe na Zapađnom Vračaru, u kojoj 
je bila smeštena provizorna Opsrvatorija. Ova kuđa i danas 
postoji i nalazi se u neposrednoj blizini današnje Opservato- 
rije, u ulici Svetozara Markoviđa broj 66. 1. maja 1891.godi- 
ne Provizorna Opsrvatorija je preseljena u svoju novu zgradu. 

Razvoj građa Beograda i njegova izgradnja donekle;je u£icao 
na izmenu terena na kome je podigunuta Opservatorija. U toku 
-svog dugog postojanja Opservatorija, kojći je prilikom svog 
podizanja bila na periferiji ondašnjeg grada, danas je posta- 
la gradskoni Opservatorijom i doživela sličnu sudbinu kao i 
druge meteorološke opservatorije u glavnim gradovima u Evro- 
pi. uz velike napore održavani su slični uslovi oko meteorolo- 
škog polja, da ne bi nastao prekid homogenosti u osmatranjima. 

Osmatrački rad u Opservatoriji je bio prekinut zbog ratnih us- 
lova od jula 1914. do februara 1915., zatim od oktobra do de- 
cembra 1915. i od oktobral918. do polovine 1919.godine. Od 
1. januara 1916. do oktobra 1918. u Opservatoriji se nalazi- 
la okupacijska vojna meteorološka stanica, pa su merenja i 
osmatranja izvodjena redovno u tri termina osmatranja. Posle 
Prvog svetskog rata u opustošenom Beograđu, osmatranja u Me— 
teorološkoj opservatoriji započeta su vrlo skromno polovin- 
r~ m 1919. godine. Opservatorija je prihvatila francusku vojnu 
meteorološku stanicu u Beogradu i tako su 1. januara 1920.go- 
dine započeta redovna osmatranja, koja su odrzavana đo^danas, 
uprkos Drugog svetskog rata, koji je ponovo stvorio teške us- 
love za rad u Opservatoriji. 

Osmatranje padavina vršeno je redovno u 7 časova izjutra.^Pr- 
ema Uputstvu iz 1888. godine (1), merenjo kršomerom se vrši 
svako jutro u 7 časova i nadjena visina kiše ubeležava se u 
odgovarajuđu rubruku dnevnika osmatranja. a u mesečnu tabli— 
cu ova se visina kiše uspisuje pod jučerašnji dan, jer je uo- 
bičajeno da se dnevna visina kise, snega itd. jednog dana ra- 
čuna od 7 časova pre pođne toga dana đo 7 časova pre podne 
iduđeg dana. Na ovaj način je vršeno merenje, beleženjei ob- 
javljivanje visine padavina u Meteorolos)coj opservatoriji do- 
1. januara 1951. godine. Medjutim, od ovog dana prešlo se_na 
nov način ubeležavanja visine padayina u onaj dan u kome je 
izvršeno merenja i u dnevniku i u mesečnom izveštaju, pa su 
od tog vremena u svim obrascima Opservatorije ubeležavane 
padavine na isti način kao-i kođ" stanica iz cele^mreže sta- , 
nica u SR Srbiji. Prilikom obrade dnevnih i mesečnih vredno- 
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sti u đugogođišn јеш nizu od 1887. do 1965. godine, pa i za 
kasnije godine moralo sa voditi računa o ovoj razlici u pog- 
ledu metodike ubeležavanja podataka u mesečni izveštaj. Zato 
je izvršeno upisivanje pođataka u obrasce na način kako < je 
to radjeno pre 1. januara 1951. gođine, pa se onda pristupi- 
lo obrađi. 

U toku vremena od osnivanja Opservatorije pored merenja pad- 
avina u 7 časova menjao se termin merenja padavina, pa zbog 
toga raspolažemo pođacima o pađavinama koji se odnose na kr- 
ađe vremenske intervale. Tako od 1887. do 1893. postoje dne- 
vne visine padavina, za 1894. (l-XI) tročasovne visine u in- 
tervalu od 1 đo 22 časa, od 1894. (XII) do 1899. i jođ. ХИ 
1900. do VI 1914. godine 24- časovne vređnosti, a od I - XI 
1900. tročasovne vređnost.i, koje obuhvataju od 4 do 22 sata 
u toku dana. 0 merenju pađavina u periodu od 1914. do 1920. 
bilo je napred govora. U periođu od 1920. do 1947. (X) vrše- 
no ,je merenje padavina u 7 časpva izjutra, ali je posle tog 
vremena zavedeno merenje vanrednih padavina, a od 1951. go- 
dine zaveđen je drugi termin osmatranja u 19 časova. 

Poređ osmatranja na kišomeru, koji je iznačen sa "I", u to- 
ku godina 1904. do 1905.(X) postoje podaci za kišomer "II" 
i: tablice o padavinama i njihovom trajanju u periodu od av- 
gusta do decembra 1887., od 1889. do 1900. i u 1903. godini. 
U. arhivi Meteorološke opservatorije u Beogradu čuvaju se po- 
đaci o trajanju pađavina prema osmatranjima hidrometeora A 
iz perioda 1895. do 1900. gođine. 

Koliko se pažnje obrađalo u to vreme na osmatranje pađavina 
i meteoroloških pojava, tj. razvoju vremena, vidi se prema 
dokumentaciji Opservatorije. u kojoj se nalaze časovni izve- 
štaji sa podacima o pojavi i trajanju hidrometeora grupisa- 
nih u četiri razna mesečna izveštaja, koji se obeleženi sl- 
ovima A,B,C i D. U obrasce označene slovom A upisani sd 
"Padeži i trajanje padeža kiše i snega", slovom B e, , a , 
ii, slovom C razni hidrometeori i slovom D nepogode i sija- 
vice f^, , ш i °° . Prema ovim podacima mogu se pr- 

atiti ne samo početak i kraj pomenutog hidrometeora veđ i 
broj časova njihovog trajanja u toku đana.,Uz znak hidrome- 
teora zabeležen je intenzitet pojave. 

U periođu od 1925. godine do danas vršeno je registrovanje 
časovnih visina kiše. Kako se godina ođ gođine razlikuje 
prema svojim karakteristikama, tj. đužina bezmraznog peri- 
oda, to i registracije obuhvataju period od aprila do okto- 
bra, a ponekad od februara do novembra. Ovaj period regis- 
tracija nije kcmpletan, jer u njemu nedostaju pođaci za 1942. 
i 1945. gođinu, i za pojedine dane. 

U ovom radu biđe iskorišđeni svi podaci sa kojima rasppla- 
žemo, bilo da se radi o periodu od osnivanja Opservatorije 
do 1920. godine, o periodu izmeđju dva svetska rata, ili. 
posle Drugog svetskog rata. Pritom su korišđeni razni pođa- 
ci o padavinama, kao što su mesečne, dnevne i časovne visi- 
ne padavina kao i podaci o snegu i snežnom pokrivaču. Kad 
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god je to bilo moguđe obradjeni podaci odnosili su se na pe- 
riod godina od 1888. do 1965. 

1. GODIŠNJI TOK PADAVINA . -fq C£C rbo: 

1.1 Godišnji tok padavina prema mesečnim visinama 

Mesečne i godišnje visine padavina koje se analiziraju u оу- 
omf-delu rađa odnose se na period od 1888. do 1965. godine. 
Kao što je navedeno u uvodnom delu rada, u toku Prvog svet- 
skog rata, bilo je prekiđa u osmatranjima pađavina. Za nedo- 
stajuđe ratne•godine interpolisao je P.Vujeviđ podatke o me- 
sečnoj visini padavina i broju đana sa padavinama ^ 0.1 mm 
za BeograđIprema meteorološkim stanicama u Pančevu, Sremskoj 
Mitrovici i Mojoj Volji, kraj inđjije, koje su u to vreme 
imale osmatranja. Zbog toga' nam je stajalo na raspolaganju 
78 kompletnih godina sa mesečnim i godišajim visinama pada- 
vina, koje su obrćgjeni i izloženi u tablici 1. V;'^.' i-'.’ 

Podaci prikazani u tablici 1. daju na prvom mestu pregleđ o 
raspođeli padavina u Beogradu u toku godLne kao i o godišnj- 
oj visini padavina u toku raznih nizova osmatranja i za ceo 
period. Na prvom mestu prikazan je 75-to godišnji period od 
1891. do 1965. , zatim dva stanđarđna normalna perioda,prvi 
od 1901. do 1930. i drugi od 1931. do 1960., 65-to godišnji 
niz od 1901. đo 1965., 75-to godišnji niz od 1888. do 1962. 
36-to gođišnji niz od 1925. đo 1960. i .78 godišnji niz od 
1888 do 1965. godine. Pored toga, u istoj tablici đati su 
Pro S eci po,đecenijama, od 1891. đo 1960. godine. Svi pođaci 
o mesečnoj i godišnjoj visini padavina za Beograd u periodu 
ođ 1887. (VIII) do jula 1977. godine, đati su kao prilog ov- 
om rađu u jednoj odvojenoj tablici I. u ovoj tabfici, pored 
stvarnih visina padavina po mesecima i godinama, prikazana 
je sređnja .visina padavina za svaki kvinkvenijum i 90 - to 
godišnja srednja visina padavina. 

Godišnji tok padavina u svima obradjenim nizovima, prikaza- 
nim u tablici 1, pokazuje da se najveđa mesečna visina pa- 
davina javljja u junu,Jeđini izuzetak čin.L niz 1901. đo 1930. 
u kome je ii maju palo za 1 mm više padav.Lna od juna. Najma- 
nja visina pađavina padne u svim nizovima godina u februaru. 
Najveđa visina pađavina u Beogradu u junu i maju vezana je 
za prodore atlantskog vazđuha sa severozapađa, čiji fronto- 
vi izazivaju najizdašnije padavina u ovom delu naše zemlje 


Godišnja visina padavina je iznosila, prema podacima iz ra- 
znih perioda godina, prikazanim u tablicL 1, D d 620,9 (1901 
-1930) do б9$»7 (1931-1960) mm. Sređnja fugogodišnja visina 
iz perioda od 1888-1965 iznosi 656,1 mm. 

Ako se. analiziraju mesečne i gođišnje visine pađavina za 
svaku godinu odvojeno, prema detaljnim podacima za svaku 
godinu prikazanim u tabeli I, onda se vidi da one koleba- 
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Tablica 1 


Godišnji tok padavina u Beograđu u mm 
1888 - 1965. god. 

Table 1. Annual precipitation course in Belgrade,in mm 
1888 - 1965. 


Mcseci 

Gođlne 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

GOD. 

!B91-i965. 

41.6 

37.2 

43.1 

56.4 

74.1 

80.1 

61.8 

51.8 

45.0 

56.7 

54.7 

51.9 

654.4 

1901-1930. 

38.1 

29.8 

36.3 

57.2 

71.2 

70.2 

60.5 

52.6 

40.5 

65.1 

51.7 

47.7 

620.9 

1931-1960. 

47.8 

45.6 

46.5 

52.3 

77.4 

93.2 

60.4 

54.3 

49.7 

55.9 

60.4 

54.7 

699.7 

1901-1950. 

42.4 

36.0 

40.9 

56.2 

71.8 

76.5 

58.7 

54.2 

44.6 

62.7 

56.1 

50.3 

650.4 

19dl-1960. 

43.0 

37.7 

41.4 

55.0 

74.3 

81.7 

60.5 

53.5 

45.1 

60.5 

56.0 

51.2 

659.9 

1901-1965. 

43.6 

38.7 

42.1 

55.4 

73.0 

79.8 

59.5 

50.9 

45.4 

57.3 

56.3 

52.5 

654.5 

1888-1962. 

' 40.4 

36.9 

43.7 

56.7 

75.6 

79.8 

64.0 

52.1 

44.7 

58.5 

54.5 

49.8 

656.8 

19Ž5-1960. 

46.2 

43.0 

43.4 

51.6 

78.6 

87.7 

57.7 

59.0 

47.9 

55.0 

58.7 

56.7 

685.5 

1888-1965. 

41.2 

37.4 

43.6 

56.7 

74.5 

79.8 

63.4 

51.0 

45.5 

57.4 

55.0 

50.6 

656.1 

1091-1900. 

28.2 

27.6 

49.3 

62.3 

81.3 

81.7 

76.4 

58.1 

42.9 

52.8 

45.6 

46.7 

652.9 

1901-1910. 

33.1 

35.8 

34.1 

58.6 

S6.8 

80.2 

62.7 

38.6 

42.2 

59.9 

48.4 

42.0 

592.4 

1911-1920. 

46.8 

21.5 

40.7 

56.9 

86.6 

59.2 

76.1 

43.2 

42.1 

70.2 

49.3 

47.9 

648.5 

1921-1930. 

34.4 

32.2 

26.C 

56.2 

70.3 

71.1 

42.8 

75.9 

37.1 

65.3 

57.3 

53.2 

621.8 

1931-1940. 

50.1 

41.1 

60.2 

56.8 

79.6 

85.2 

64.6 

66.3 

51.8 

73.2 

47.6 

49.1 

725.6 

1941-1950. 

47.6 

49.2 

35.5 

52.6 

65.6 

86.8 

47.2 

46.9 

50.0 

44.9 

77.9 

59.4 

663.6 

1951-1960. 

45.8 

46.4 

43.8 

-19.1 

86.9 

107.7 

69.5 

49.7 

47.5 

49.G 

55.6 

55.5 

707.1 



Sređnje ođatupanje raesečnih 

i gođiSnjih 

vislna 

pađnvina u 

mm 


+ 

16 

20 

23 

23 

33 

34 

31 

28 

26 

32 

27 

21 

106 



Srednje ođstupanj 

e u 1 mesečne i godiSnje 

visine pndavina 



1 

j 

39 

54 ' 

52 

40 

45 

43 

49 

55 

57 

56 

49 

41 

16 

1 


Inten 2 itet pađavina u jedno.Ti к!бпов đanu, u nn 





3.2 

3.4 

3.8 

4.5 

5.7 

6.3 

6.3 

5.9 

5.3 

5.5 

4.4 

3.9 

4.8 



Majveđe mesečne i godišnje visine padavina 

u nm 





114.3 

124.0 

117.1 131.1 

193.2 

215.5 

191.3 205.5 

177.7 

L57.3 161.9 

LD9.0 

984.4 

Gođine 

1963 

1941 

1932 

1924 

1900 

1940 

1890 

1937 

1931 

1932 

1921 

1927 

1937 




U 1 

sređnje visine pađavina 







\ 

277 

332 

269 

231 

259 

270 

302 

403 

390 

274 

294 

215 

150 



Uajmanje mesečne l 

godi§nje visine padavina u mm 





5.6 

1.1 

1.4 

13.6 

9.9 

7.9 

2.1 

1.6 

1.0 

1.9 

1.4 

0.6 

325.5 

Godine 

1890 

1891 

1929 

1927 

1923 

1928 

1928 

1890 

1947 

1961 

1961 

1888 

1907 




U % srednje vislne pađavina 







1 

13 

3 

3 

24 

13 

10 

3 

3 

2 

3 

2 

1 

49 



Пгој slučajeva mafcsimuma 

gođiSnjeg toka pađavina 

u 4 



% 

5 

1 

3 

6 

17 

18 

10 

12 

6 

12 

B 

2 




Eroj slučajeva miuimuma godišnjeg loka padavir.a. 

U 4 



% 

5 

17 

15 

3 

• 

• 

5 

8 

17 

14 

8 

8 



91 


























ju u vrlo širokim granicama. Kolebanja mesečnih visina pada- 
vina iz perioda od 1888-1965. prikazana su na slici 1. U ta- 
beli 1. prikazano je srednje odstupanje mesečnih i godišnjih 
višina padavina. Najveđe srednje odstupanje mesečne višine 
padavina je u junu i iznosi + 34 mm. Poređ juria ističe se ve- 
liko ođstupanje u maju sa +33 i oktobru sa + 32 mm. Ove tri 
vređnosti srednjeg mesečnog odstupanja predstavljaju najveđa 
odstupanja u godišnjem toku padavina u Beograđu. Najmanje sr- 
ednje odstupanje se javlja u januaru, kad su mesečne visine 
padavina najravnomernije i imaju najmanju širinu kolebanja. 
Ako se srednja ođstupanja izraze u procentima srednje dugogo- 
dišnje mesečne i godišnje visine padavina (1838-1965), onda 
se vidi da u pojedinim mesecima ono iznosi od 39 đo 57%, dok 
sređnje mesečno ođstupanje u toku godine iznosi 45%. Velika 
odstupanja u pojedinim mesecima javljaju se kao posledica 
različitih intenziteta pljuskova krajem proleća, u toku leta 
i u prvom jesenjem mesecu. 

ređnje ođstupanje godišnje visine padavina iznosi + 106 mm, 
što'predstavlja 16% normalne godišnje visine padavina. Ovaj 
pođatak pokazuje da je kolebanje godišnje visine pađavina 
manje od kolebanja pojeđinih meseci u toku godine. 

Pođaci o intenzitetu padavina u jednom kišnom danu ili o tzv. 
gustini padavina u jednom kišnom danu, iz tablice 1, pokazu- 
ju da se on menja od 3,2 mm u januaru do 6,3 mm u junu i ju- 
luv Intenzitet u jednom kišnom đanu raste postepeno od zim- 
skih prema letnjim mesecima, a zatim postepeno opada prema 
zimskim mesecima. Srednji godišnji intenzitet u jednom ki- 
šnom danu iznosi 4,8 mm. 

U tablici 1. prikazane su takodje najveđe i najmanje mese- 
čne i godišnje visine padavina u nizu ođ 1888-1965. Pored 
stvarnih visina ovde se prikazuju procenti normalne visine 
u odgovarajuđem mesecu. Ovi pođaci pokazuju da najveđe mes- 
ečne visine pađavina variraju od 109,0 li đecembru do 215,5 
mm : u junu. Procenat najveđih mesečnih visina pađavina u od- 
nosu na normalne visine iznosi ođ 215 đo 403%, a godišnje 
visine u 1937. godini, 150%. Raspođela najmanjih mesečnih 
visina padavina je takođje vrlo interesantna, jer se one 
kređu od 0.6 u đecembru do 13,6 mm u aprilu, ili izraženo 
u procentima normalnih mesečnih visina padavina od 1 do 24% 
dok: najmanje gođišnje visine padavina u 1907. godini iznose 
samo 49% normalne godišnje visine padavina. Ovi pođaci ta- 
kodje potvrđjuju o velikom kolebanju mesečnih visina pada- 
vina u Beogradu. 

Pored napred navedenih parametara koji pokazuju karakteris- 
tike godišnjeg toka padavina na kraju tablice 1 dat je pri- 
kaz relativne čestine pojave maksimuma i minimuma gođišnjeg 
toka padavina u ovom 78-godišnjem nizu godina. Mada srednji 
godišnji tok mesečne visine padavina, za koji god niz godi- 
na uzmemo ođ napred naveđenih, pokazuje đa u junu padne na- 
jveđa mesečna visina pađavina, a posle juna u maju, samo u 
18, ođnosno 17% ovih godina maksimum gođišnjeg toka javlja 
se u ova dva meseca. Velika relativna čestina maksimuma 
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gođišnjeg toka je u avgustu i oktobru, a posle njih u iulu. 
Minimum gođisnjeg toka ima najveđu čest.inu u februaru i sep- 

«f^!h a 1 okt ° br “. Sto -«ј»апо =i„i ukopnf 

p* S godin ?- Čestine minimuma godišnjeg toka padavina u 
adu tak °d 3 e su rasporedjene i na ostale mesece, samo se 
nikad nije đogodilo da je minimum godišnjeg toka padavina bio 
1 3unu. Ovi podaci potvrdjuju samo п maloj meri sa je- 
f?r^o rarM3 da Ј е godišnji tok padavina praviian-, a sa druge 

strane^govori ° nepraviinosti raspodele najveđih i naimaniih 
mesečnih visina padavina u toku gođine. 

1888 " 1965 - izračunata su odstupanja 

^rednosti Ovi pa ? avina od dugogodišnje normalne 

vrednosti Ovi podaci prikazani su za svaki mesec i godinu na 

blici 2 izvedene Sestine ovxh vrednosti prikazane su u ta- 


Tablica 2. 


Table 


čestine vlaznih i suvih mcsseci i godina 
(pdzitivno i negativno odstupanje) i meseci 
i godina sa nonnalnom visinom padavina 
(odstupanje = 0 ), Beograd r 1888-1965.god. 

Freguencies of wet and drv months and years 
(positive and negative đeviations) and months 
having normal precipitation đepths (deviation 
= 0 ), Belgrade, 1888-1965. 


I II III IV 

V VI VII 

VIII IX х XI 

XII GOD. 

Čestine vlažnih 

|г :•:.••:• 'fr . 

meseci i.ugodina 

(pozitivni odstupanje) 

35 : 28 ‘33 , 37 

32 29.". 31 

31 31 34 - 34 

: 37 40 

Čestine suvih meseci i godina (negativno ostupanje) 


42 49 45 40 

46 48 45 

46 46 44 44 

40 38 

Čestine meseci i 

godina u kojima 

je ođstupanje = 0 


1 1 . 1 

V: IV 2 

1 ‘ 1 . ’ ' Г . 

1 : . 


Pođ viažni.m mesecima ili gođinom se smatra onaj kod koga ie 
odstupan^e pozitivno, a pod suvim onaj u kome je odstupanje 
n n gatlvn ® od normalne vrednosti. Analize cestina odstupanja 

vnih od C Slii P? kazu dU da ima mnogo više negati- 

vnih ođ pozitivnih odstupan 3 a, tj. suvili od vlažnih meseci 

u toku cele godine. Normalne mesečne visine padavina, sa od- 
ntu P an]ein - j avi le su se u toku 78 godišnjeg periođa sa- 
nnkLn- ffle n eCl ' '^ estine odstupanja gođišnjih vilina padavina 
anSfn « 3 3® raaia razlika izmedju čestina vlažnitii suvih 
godina. Prouceno je takođje ponašanje ođstupanja mesečnih 

Him SodinS 1 « 3 U god fšujem toku / tj- koliko ima u pojeđi- 
g0din ? raa uzastopnih meseci sa odstupanjem istog predzn- 

nnf' n ^ e / U "° godine ' 1 kolik ° iznose čestine ovih mes- 
eci. Ovi pođaci prikazani su u tablici 3. 
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Tablica 3, Čestine perioda sa n uzastopnih vlažnih i suvih 
meseci (pozitivno i negativno odstupanje) i no- 
- ~ > rmalhih sa odstupanjem = 0, Beograd, 1888-1965.gođ. 

Table 3 Frequencies of periods with n successive wet 
and dry months (positive and .negative devia- 
tions) as well as normal months with deviation 
=0, Belgrade, 1888-1965. 

,Л i.it •:> ; ■ .. г: '..i.;::::: 

n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 икцрпо meseci 

Uzastcpni vlaždh maseci u kojima je visina padavina veda od normalne 

-.125 53 г 15 15 7 - 2 .н .. 1 . 1 ■ 392 ■>■■■ 

Uzastcpni suvi msseci u kojima je visina padavina manja od nonmlne 
92 47 34 15 12 4 3 3 4 . 2 535 

Uzastcpni iteseci sa normalncm visinan padavina 



EkstrCTini slučajevi čestina: 

9 uzastopnih meseci sa veđom visinom pađavina od normalne 
od oktobra 1939. do juna 1940. 

11 uzastopnih meseci sa manjom visinom od normalne: 
od novembra 1917. do septembra 1918; . ■ . .. 

od jula 1920. do maja 1921. 

9 uzastopnih meseci sa manjom visinom padavina od normalne: 
od novembra 1922. do jula 1923; 
od januara do septembra 1928; 
od januara do septembra 1950; 

od marta do novembra 1963; .. . ; 

Analize čestina uzastopnih vlažnih i uzastcpnih suvih mese- 
ci pokazuju da ima najviše jedno-i đvomesečnih perioda i 
suvih i vlažnih meseci, ali da ima mnogo više jednomešečnih 
vlažnih od suvih meseci. Medjutim čestine uzastopnih suvih 
meseci sa periodima od nekoliko meseci su u Beogradu znatno 
veđe, nego sa vlažnim mesecima, tako da se u toku celog ni- 
za godina javilo u dva malia po 11 uzastopnih meseci sa ma- 
njom mesečnom visinom padavina od normalne, a bilo je tako- 
dje 4 perioda sa po 9 uzastopnih mesečnih vređnosti visina 
padavina manjom od normalnih visina pađavina u odgovaraju- 
đim godinama. 9 uzastopnih meseci sa poveđanom višinom pa- 
davina bilo je od oktobra 1939. do juna 1940., a 11 uzasto- 
pnih meseci sa smanjenom visinom pađavina od novembra 1917. 
do septembra 1918. i od jula 1920. do maja 1921. Po 9 uza- 
stopnih meseci sa smanjenom visinom pađavina u ođnosu na 
normalne visine bilo je: od novembra 1922. do jula 1923., 
januara do septembra 1928., januara do septembra 1950. i od 
marta do novembra 1963. 
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Godianje' visine pađavina u onim godineima u kojima su se ja- 
vile pomenute karakteristike godišnjeg toka uzastopnih na- 
jdužih perioda sa smanjenom ili poveđanom visinom padavina 
su .izrazito kišovite u 1939. i-1940., kad je bilo 783 i 819-m 
mm padavina i ižrazito sušne u 1917. .. 1918 1920 1923 ., 

1928.,1950. i 1953. godini kad je palo oko 500 mm i manje 
padavina. 


Prema grafičkom prikazu ođstupanja mesečne visine padavina 
od normalnih vrednosti padavina, prikčvzar.ih na slici 1., 
vidi se raspođela odstupanja u toku ce;le godine kako pozi- 
tivnih tako i negativnih. Pozitivna odstupanja su raspore- 
djena na vrlo širokoj skhli visine padavina, dok su negati- 
vna sabijena na uzanoj skali padavina. Najveđa pozitivna, 
a takodje i najveđa negativna odstupan.ja javljaju se od ma- 
ja do novembra, ali takodje je i u ost.alim mesecima veđe po 
zitivno ođ negativnog odstupanja. Ova raspodela odstupanja 
ponovo potvrdjuje karakteristike raspodele padavina u toku 
godine u Beogradu. 


O raspođeli mesečnih visina padavina, kao i godišnjih u to- 
ku celog obradjenog niza daje vrlo instruktivan uvid česti- 
na mesečnih visina rasporedjenih u klasama od po 10 mm, a 
godišnjih od po 50 mm. Ovo je uradjeno za Beograd-i izneto 
u tablici 4. 


Podaci iz tablice 4 potvrđjuju one karakteristike do kojih 
se đošlo prilikom analize o.dstupanja cd normalne vređnosti. 
U zimskim mesecima mesečne visine variraju u dosta užim gr- 
anicama nego u letnjim. Naj češđe • vrednosti mesečne visine 
padavina se pomeraju od nižih klasa visine padavina u zims- 
kim mesecima prema višim do juna, a zatim se opet pomeraju 
prema klasama sa nižim visinama. U đrugoj polovini godine 
može se konstatovati nepravilnost u ovoj raspođeli, koja na 
staje zbog karakteristika padavina u cvom delu godine. Naj- 
češđe godišnje visine padavina su u klasi od 701 - 750 mm. 
Pored toga ističu se čestine u klasama od- 551 - 700 mm.Ug- 
lavnom u napred pomenutim klasama obuhvađeno je 56% svih 
godina, dok od 44%, 22% đolazi na godišnje visine pađavina 
manje od 550 mm, a 22% na visine veđe od 750 mm. 

Mnogi autori prilikom analize godišnjeg toka mesečnih visi- 
na padavina i njihovih karakteristika primenjuju statisti- 
Skimetod tercila (3), pomođu koga se ceo kolektiv mesečnih 
visina padavina izdeli u tri klase, od kojih se najdonja kl 
asa smatra sušnom, srednja klasa prosečnom, a gornja vlažn- 
om karakteristikom. Podaci za 78-godišnji periođ osmatranja 
izdeljeni su u tri klase, pa su prikazani na slici 2. Na po 
menutoj slici se vidi da su sušni meseci obuhvađeni donjim 
trouglom, prosečni meseci pravougaonikom, a vlažni meseci 
gornjim trouglom. Položaj i đimenzije trouglova i pravouga- 
onika u koordinatnom sistemu zavise od karakteristika pada- 
vina u odgovarajuđim mesecima. Vrhovi trouglova- predstavlja 
ju najmanje ođnosno najveđe mesečne visine padavina. Ova sl 
,ika prikazuje da je rasipanje malih visina padavina (do- 
nji trougao) vrlo malo i da se menja u toku godine. Ono je 
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Tablica 4, Raspodela čestina odredjenlh mesečmJi i godišnjih 
visina padavina, Beograd 1888-1965. 

Table 4 Frequency distribution of certain monthly 
anđ annual precipitation đepths, Belgrade, 
1888-1965. 



najveće u junu i maju, a najmanje u februaru. Rasipanje prosečnih visi- 
na- padavina, prikazano pravcugaoniicm na slici 2, takodje se manja u 
taku godine. Ono je najmanje u janiiaru, a najveđe u junu.Rasipanje vi- 
sine padavina u vlažnim mesecima je vrlo veliko, a najveđe je cd maja 
do novsnbra,- kada je najveđa čestina velikih mesečnih visina pađavina, 
koje u tri letnja meseca mcgu da predju'200 nm. Ovo ukazuje na veliku 
nestabilnost vlaznih meseci u ovan dobu godine. 


Kriva koja povezuje medijane u svakom mesecu (isprekidana li- 
nija), ima sličan godišnji tok kao kriva prosečne mesečne vi- 
sine padavina, koja je prikazana na istoj slici punom linijom, 
ali se samo u četiri meseca poklapa sa njima, dok inače znatno 
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Godišnji tok raspođele mesečne visine padavi- 
na u tercilima, Beograđ, Г888 - 1965. gođina 

Annual course of monthly precipitation depth 
distribution ih terciles, Belgrade, 1888-1965 













odstupa od njih osobito u toplom đelu godine. Ovaj metod 
analize podataka primenjen je na analizu gođišnjeg toka pa- 
davina za svaku pojedinu godinu, pa je posle toga posmatra- 
no koliko ima uzastopnih meseci sa pomenutom klasifikacijom 
meseci, tj. koliko ima uzastopnih sušnih, prosešnih i vlaš- 
nih meseci u toku godine. Ovi podaci prikazani su u tablici 


Tablica 5. čestina uzastopnih sušnih, prosečno 
vlažnih i vlažnih meseci, Beograđ, 
1888 - 1965. godina 


Table 5 Frequency of successive dry, average wet 
and wet months, Belgrade, 1888 - 1965. 



Najduši periodi uzastcpnih sušnih meseci bili su: 1920/21, 1935. i 
1907. godine. _ Ci 


Najčešđe se javljaju periodi u trajanju od jeđnog meseca sa 
svima trima karakteristikama pađavina. Periodi duži od 3 uz- 
astopna meseca su znatno redji, a najduži periođi uzastcpnih 
vlašnih i prosečno vlažnih meseci traju 5 uzastopnih meseci, 
đok je u ovom 7 8-gođišnjem nizu god.ina bilo 2 sušna perioda 
u trajanju od б meseci i jedan u trajanju od 7 uzastopnih me- 
seci. Srednje trajanje periođa svih triju karakteristika iz- 
nosi od 1.5 do 1.6 meseci. 

;Oya klasifikacija pođataka o visini padavina u tercilima is- 
;tiče najglavnije karakteristike padavina u Beogradu i dopu - 
njava napred navedenu analizu, koja je izvršena prema podaci- 
maodstupanja svakog pojedinog meseca i njegovog predznaka 
• (tabl. 2. i 3.). 


1.2 Gođišnji tok dnevnog maksimuma visine, padavina 

Posle mesečne visine padavina u klimatologiji je uobičajeno 
da se izdvoji najveđa visina padavina koja padne u jednom 
danu u svakom mesecu u toku godine. Ako se analiziraju naj- 
veđe dnevne visine padavina iz gođine u godinu u toku dugo- 
godišnjeg perioda merenja, onda se vidi da se njihov iznos 
kređe od najmanjih do najvedih visina, koje u pojedinim me- 
secima, na primer od aprila do spptemisra , mogu da budu ve- 
ce od srednje mesečne dugogodišnje visine padavina u ođgov- 
arajuđem mesecu. Zato se ovi podaci obradjuju na taj na- 
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čin da se izvede dugogođišnja sređnja vređnost, a takodje se 
izđvajaju najmanje i najveđe vrednosti dnevnog maksimuma vis- 
ine pađavina, đa bi se mogla ustanoviti širina varijacije. U 
tablici 6. prikazani su pođaci za Beograd. 


Tablica 6. 


Table 


Srednji dnevni maksiinum visine padavina i 
najvedi i najmanji dnevni maksimum visine 
pađavina, ц nim, Beograd, 1888 1965. god. 

Mean đaily maximum of precipitation depths 
and highest and lowest daily maximum of pre- 
cipitation depths, in mm,Belgrade,1888-1965. 


II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


i : Sređnji dnevni nBksimum visine padavina 

12.8 11.8 13.0 17.9 22.5 24.3 19.8 19.3 19.4 16.7 16.3 14.7 

NajveđL dnevni maksimum visine padavina 

34.6 34.8 40.5 75.6 68.7 77.9 92.4 87.5 88.4 48.3 38.8 38.1 
31. 2. 29. 21. 20. 29. .14. 9. 3. 28-. 7. 1. 

1946.1962.1927.1892.1927.1940.1890.1926.1951.1932.1942.1956. 

Najmanji đnevni maksimum visine pađavina 

2.0 0.6 0.4 3.3 3.8 2.5 2.0 1.2 0.6 1.8 0.6 0.3 

22, 4.10,31. 4. 10. 1. 18. 7. 4. 2.1. 27. 21. 

1898.1891.1929.1927.1962.1928.1928.1890.1947.1961.1902.1888. 


Godišnja 


41.7 


92.4 
14.VII 
1890. 


19.8 
14.VII 
1963. 


U vrlo kišovitim mesecima dnevni maksimun visine padavina mo- 
že da bude ođ^70 do 90 mm, što je znatno veđe od dugogođišnje 
prosečne mesečne visine pađavina. Dnevni maksimum visine pad- 
avina ođ nćvembra do februara možeda ima vređnosti које pre- 
laze 30 mmj Ali u sušnim mesecima dnevni maksimum visine pa- 
davina se kređe od 0.3 do 3.8 mm, što pokazuje veliko koleba- 
nje ovog parametra padavina u svima mesecima u toku godine. 

Da je tako^veliko kolebanje ovog parametra vidi se takodje p- 
rema srednjem dnevnom apsolutnom maksimurau pađavina, koji je- 
dino u maju 1 junu prelaži 20.0 mm, a u ostalim mesecima se 
kređe od 11.8 do 19.8 mm. • : tov: 

Ako se statistički obrade u obliku tercila sve vrednosti dne- 
vnog maksimuma visine padavina, onđa se vidi koje su najčešđe 
vređnosti u suvim, prosečno vlažnim i vlažnim mesecima, jer 
је njihova karakteristika najviše uslovljena raspodelom dnev— 
hih maksimuma u toku dugogodišnjeg niza gođina. Ovi podaci pr- 
ikazani su naslici-3. Dnevni maksimum v.sine padavina u suvim 
i prosecno vlaznim mesecima krece se u toku cele godine, prema 
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Slika 3. Godišnji tok raspođele đnevnog maksimuma 
visine padavina u tercilima, Beograd, 

1888 - 1965. god. 

Fig. 3 Annual course of distribution of daily 

maximum precipitation đepths in terciles, 
Belgrade, 1888 - 1965. 


pođaćima iz slike 3, od 0.3 do 26.o mm. Izmeđju ovih granica 
visine padavina kređe se 2/3 svih vređnosti dnevnog maksimu- 
Y i ?v ri< T P^davina. Preostala 1/3 svih vređnosti kređu se u 
hladni 3 o 3 polovini (Х -III) od 13.5 do 38.8 mm i od 19.5 do 
У2.4 mm u toploj polovini godine (IV-IX). Ođ raspodele vređn- 
osti zavise dimenzije đonjih i gornjih trouglova, a takodje 
х pravougaomka kojima su prikazane čestine i njihovo rasipa- 
П]е u odgovarajuđem dugogodišnjem periodu. Ova raspodela dne- 
vnih maksimuma visine padavina jasno prikazuje veliku promen- 
Ijivost ovog parametra u. toku godine. Na ovoj slici prikazane 
su takod 3 e vrednosti srednjeg dnevnog maksimuma (puna linija) 
х međijana (isprekiđana linija). J 


1,3 Godišnji tok visine padavina pb godišnjim đobima 

Godišnji tok vis:ine padavina se može analizirati takodje pre 
ma podacima o padavinama u godišnjim dobima. Najglavnije ka- 
rakteristike ovih parametara prikazane su u tablici 7. 
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Tablica 7. Sređnje, najveđe i najmanje visine padavina 

u godišnjim dobima u mm,. Beograd 1888-1965.god. 

Table 7 Mean, highest and lowest precipitation depths 
in seasons, in mm, Belgrađe, 1888 - 1965. 


Z i m a 

Proleđe 


Jesen 

/ 

Srednje visine pađavina 


129.4 

174.9 

194.3 

157.8 


Najveće visine pađavina 


224.1 

315.1 If: 

' 352.3 

339.3 

1962. 

1937. 

1926. 

1931. 


% sređnje 

visine 


173% 

180% 

181% 

215% 


Najmanje visine padavina 


56.6 

76.0 

45.9 

40.2 

1925. 

1923. 

1928. 

1953. 


% sređnje 

visine 


44% 

43% 

42% 

39% 


Kao što se iz tablice 7, vidi u Beogradu padne najviše kiše 
leti, a zatim u proleđe. Ekstremne vređnosti visine padavina, 
prikazane u ovoj tablici, pokazuju da osim zime u svim godi- 
šnjim đobima padne od 315 do 352 mm, što su dosta velike vis- 
ine, dok najmanje visine pokazuju da u izrazifco- sušnim godi- 
šnjim dobima padne samo ođ 40 do 76 mm padavina, što je za 
tri meseca vrlo mala visina padavina. 

Tablica 8. Čestina cđređjenih visina padavina u gcdišnjim dobima, 
Beograđ, 1888 - 1965. god. 

Table 8. Frequency of oertain precipitation depths in s(;I:o 
seasons, Belgrade; 1888 - 1965. .. •• •■• 


Gođ.doba 

Visina 

Z i 

m a 

Proleće 

L 

e t o 

Jesen 



% 


' % ; 


% 


% 

$50.0 mm 



* . • 


.1 

1 

3 

4 

50.1-100.0 :ro 

24 

31 

8 

10 

7 

9 

10 

13 

100.1-150.0 

29 

37 

22 

28 

14 

18 

22 

28 

150.1-200.0 

19 

24 

24 

31 

24 

31 

25 

32 

200.1-250.0 

б 

8 

15 

19 

13 

17 

13 

17 

250.1-300.0 

. 

. 

5 

7 

13 

17 

4 

5 

300.1-350.0 


. 

4 

5 

5 

6 

1 

1 

350.1 mm 

• 

• 

• 

• 

_i_ 

1 

. 

• 
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Лко se izraze čestine visine padavina u godišnjim dobima u 
klasama od 50 mm, kao šho je ho izneto u tabl.Lci 8 , onđa se 
vidi da u toku zime najčešđe padne od 100.1 do 150.0 mm, ali 
da ima veliki broj zima sa visinama pađavina od 50.1-100.0 i 
150.1-200.0 mm, i da uglavriom na ove tri klase čestina dola- 
zi 92% svih zima. U ostalim godišnjim dobima največđ čestina 
je u klasi od 150.1-200.0 mm, a posle ov e u klasama od 100.1 
-150.0, i 200.1-250.0 mm padavina. Ovim trima klasama obuhva- 
đeno je u proleče 78%, leto 66 % i jesen 77% svih sezona. Vel- 
iki broj čestin.a je leti u klasi 250.1-300.0 mm. I ovi poda- 
ci potvrdjuju da u proleđu, leti i ,u jeseni padne često dosta 
velika visina padavina. Tako na primer više od 200.Omm padne 
u proleđe u 31%, leti u 41%, a u jesen u 23% svih gođiria,ili 
svake ;tređe, odnosno druge ili svake pete godine. 


1.4 Godišnji tok broja dana sa ođredjenom visinom pađavina 

Kao' dopuna uz podahke o visini padavina đaje se u klimatolog- 
iji broj dana sa odredjenom visinom padavina. U tablici 9 pr- 
ikazan je srednji broj dana sa određjenom visinom padavina kao 
inajveđi i najmanji broj dana sa određjenom karakteristikom u 
toku celog obrađjenog niza godina. U toku celog perioda izbr- 
ojan je broj dana sa padavinama г- 0 . 1 , ^ 1 . 0 , 5 = 2.6 , > 5,0 > 10 . 0 , 
a= 20.0 i 5 50.0 mm, a srednji broj dana sa određjenom visinom i 
najveđi i najmanji broj dana prikazani u tablici 9. 


U Beogradu ima 137 dana sa visinom padavina 55 0.Imm koji su 
rasporedjeni đosta ravnomerno u toku cele godine. Najmanji br- 
oj dana u toku godine javlja se u septembru, a najveđi u' maju 
i đecembru. Međjutim, ako se pogledaju pođaci prikazani u dru- 
gom ređu, koji pokazuju najveđi broj dana sa odgovarajuđom vi- 
sinom padavina, onda se vidi da je u đugogođišnjem periođu bi- 
lo u oktobru 25 dana, a u maju 26 dana. Pođatak o najmanjem 
broju đana sa pađavinama^ 0.1 opet pokazuje đa u đugogođišnj- 
em nizu nije biLo ni jednog meseca, a đa u njemu nije bilo pa- 
đavina bar u jeđnom danu, kao i da u pojedinim mesecima u to- 
ku godine najmanji broj dana iznosi 6 đana. Najveđi godišnji 
broj dana sa pađavinama bio je 182 dana, a najmanji 104 dana. 
Ako se izbroje ian.L sa drugim ođredjenim visinama padavina,ka- 
ko je to uobičajeno u klimatologiji, onda se vidi da u Beogra- 
đu ima 93 dana sa visinom^l.0 mm, 65 đana sa=>2.6 mm, 42 dana 
sa>5.0 mm, samo 19 đana sa visinom padavina- 5 .10.0, a sa visi- 
nom ^20.0 mm samo 5 đana. Visine pađavina г 50.0 mm javljaju 
se vrlo retko.tako da je godišnja čestina 0.3, što znači da se 
u sređnjoj vređnosti ovako velika visina padavina javlja svake 
tređe godine. 

Godišnji tok pojedinih parametara dopunjava karakteristike na 
koje je ukazivano u ranijim analizama. Da bi za mnoge praktič- 
ne potrebe ovi podaci bili još više upotrebljivi, uz svaku 
karakteristiku .1 za svaki mesec u toku godine dat je najveđi 
i najmanji broj dana iz kojih se vidi širina varijacije poje- 
dinih vrednosti u jednom mesecu u 78-gođišnjem periodu godina, 
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Tablica 9. 

Table 9 


Srednji, najveđi i najmanji broj dana sa određjencm 
visinan padavina, Becgrad, 1883 - 1965. godine 

Ifean, biggest and least number of đays with certain 
precipitaticn depths, Belgrade, 1888 - 1965. 


X IX IIX IV V VI VII VIII IX X XI XII GOD. 


Sređnji broj clana sa vlsinom padavina>:0.1 mm 


13.0 

10.9 

n.6 

12.7 

13.1 

12.7 10.0 8.7 8.6 

10.4 

12.4 13.1 

137.2 






Najveđi broj-dana 



; L'. v..:. 

, / 22 ... 

20 

22 

23 

26 

21 18 20 20 

NajmčJiji broj dana 

25 

24 22 >• 

182 

4 

2 

1 

б 

4 

6 2 3 2 

2 

4 3 

104 

7.7 

7. 2 

7.4 

Srednji broj dana sa vlsinom patlavina 
8.6 9.7 9.6 7.1 6.2 5.9 7.1 

2 :1.0 rran 

8.1 8.7 

93.3 






Najveđi broj dana 




Хб 

17 

18 

19 

18 

18 15 15 12 

10 

18 15 

126 






Hajmanji broj dana 




2 


,v 

2 

2 

з 1 1 " 

1 


71 





Srednji broj dana па visinom padavina>:2.6 mm 


4.6 

4.4 

5.0 

6.0 

6.8 

7.0 5.5 4.5 4.3 

5.3 

5.5 5.6 

64.5 






Najvedi broj dana 




13 

11 

14 

14 

16 

14 11 14 10 

16 

15 13 

93 






Najmanji broj dana 




• 

* 

• 

1 

2 

. 

♦ 

• 

47 




Sređnji 

broj dana sa visinom pađavina 

?5.0 ntn 


2.8 

.2.5 

2.9 

3.8 

4.5 

4.8 3.8 3.2 2.8 

З.б 

3.7 3.5 

41.9 






Najveći broj đana 




10 

... ;8.- 

10 

8 

12 

10 8 11 9 

11 

9 8 

; 64 






Najmanji broj đana 




/ 





•''••• u •• Гл: "• 

• 

• • 

;: ■;" 20 




Sređnji 

broj dana sa visinom padnvina 

^IO.O ram 


1.0 

1.0 

1.1 

1.6 

2.1 

2.6 2.1 1.6 1.5 

1.8 

1.7 1.3 

19.4 






Hajveći broj đana 




4 

8 

5 

5 

l " 

8 Д : "б', '■ 7 * " 1' 

1 

5 4 

35 


"v:;: ;■ 




Najmanji broj đana 



5 




Srednji 

broj dana sa visinom pađavlna 

s> 20.0 mm 



ол 

0.2 

0.4 

0.6 

0.9 0.6 0.6 0.4 

0.4 

0.3 0.2 

4.8 






Najveđi broj đana 




1 

.. i 

2 

2 

3 

4 3 4 3 

4 

3 2 

- p ; 12 






Najmanji broj dana 



1 




Srednji 

broj dana sa visinom pa.iavina 

2; 50 .0 mm 


. 


. 

0.0 

0.1 

0.1 0.0 0.0 0.1 

. 

, . 

0.3 


Hajveđi broj dana 


1 ; Дј. :Ј 

Najmanji hroj dana 


1 


1 


2 









као i to da mogu da se jave slučajevi da dan sa ođredjenom visinom 
padavina iznostane. 

Nije moguđe u cvom delu rada dati đetaljno analize podataka 
prikazanih u tablici 9. Raspođela broja dana sa odredjenim 
visinama pađavina dopunjava analize raspodele visine padavina 
u toku godine. 


1.5 Godišnji tok padavina prema dnevnim visinama padavina 

Dnevne visine padavina u toku dugogođišnjeg niza poslužile su 
takodje za proučavanje godišnjeg toka pađavina po danima u to- 
ku godine. Pomođu ovih vređnosti izračunate su sređnje dnevne 
visine padavina za svaki dan u toku gođine i prikazane u tab-' 
lici 10. Da bi se na neki način oktlonile vrednosti koje se 
znatno ističu primenjen je metod uravnavanja dnevnih vredno- 
sti pomođu formule od pet članova, kako je to uobičajeno u 
klimatologiji. Na slici 4. izvršen je grafički prikaz uravna- 
tih đnevnih visina pađavina. I.jedan i drugi način, prikaza 
srednjih dnevnih vređnosti pruža moguđnost za isticanje fine- 
sa- godišnjeg tcka pađavina. 

Najmanje srednje dnevne visine padavina javljaju se početkom 
tređe dekađe januara, a najveđe krajem tređe đekade maja.Iz- 
raziti porasti i padovi đnevnih visina padavina od početka ma- 
ja do polovine jula vezani su sa prođorima Atlantskog vazdu- 
ha,.koji nailaze u talasima, a intenziteti pojedinih padavi- 
na uslovljavaju velike srednje đnevne visine padavina, koje 
đolaze do izražaja i kod uravnatih vrednosti. 

Sređnje dnevne vis.ine padavina su iz dana u dan vrlo različi- 
te i u svakom cd meseci ima vrlo velikih visina kao i .vrlo 
malih. U mesecima sa izrazitim porastom iz đana u dan, kao i 
na primer, krajem maja visina dostiže 3.8 mm, a vrlo često 
ima vređnost koje prelaze 3.0 mm, dok u pojeđinim đekađa- 
ma sa manje padavina srednje dnevne vređnosti iznose od 0.4 
do 0.8 mm. Izrazito velike srednje dnevne visine padavina ja- 
vljaju se u tređoj dekati maja, prvoj oktobra, u junu i prvoj 
i drugoj đekadi jula, ali ođmah za ovim karakteristikama ist- 
iče se prva dekada. avgusta. Male.dnevne visine padavina se 
javljaju u doba kad su najčešdi anticikloni iznad naših pre- 
dela: krajem januara, u februaru, martu, avgustu i polovinom 
septembra. _.; 

Ako se analiziraju uravnate sređnje dnevne vrednosti visine 
padavina prikazane na slici 4, vide; se takodje izraziti pađ- 
ovi u tredoj đekadi januara, tredoj dekadi februara, tredoj 
marta, tredoj jula, krajem druge, početkom trede đekađe avg- 
usta, zatim padovi i slabi porasti u septembru i krajem nov- 
embra. RaspodeJa izrazito velikih sređnjih dnevnih visina ja- 
vlja se u tredoj dekadi maja, u celom mesecu junu, zatim sr- 
edinom druge dekade jula, u prvoj i đrugoj dekađi oktobra i 
prvoj đekadi ncvembra. Kao što pokazuju ove analize, i ako se 
ovde radi o uravnatim vrednostima srednjih dnevnih visina pa- 
davina, raspodetla porasta i pađova u toku godine potvrdjuje 
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Tablica 10. Srednje dnevne visine padavina u пш, 
Beograd, 1888 - 1965. godine 

Table 10 ' tfean daily precipitaticn depths in nrn, 
; Belgrade, 1888 - 1965. 


Mesec 

D a n 


Tl ! 

iii 

IV 

V 

VI 

VII 

S 

M 

н 

IX 

X 

XI 

XII 

1 

1.7 

2.2 

1.8 

1.6 

1.5 

1.8 

1.8 

1.6 

2.0 

1.7 

1.5 

1.6 


1.0 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

1.9 

2.0 

0.7 

1.2 

1.4 

2.1 

1.8 

± 3 . : 

1.5 

1.2 

1.6 

1.7 

2.4 

2.8 

2.3 

1.3 

2.2 

1.0 

1.1 

1.3 

4 ero. 

1.3 

1.2 

1.6 

2.0 

2.6 

3.3 

1.9 

1.5 

0.7 

0.6 

2.3 

2.5 

5 

1.4 

1.3 

1.1 

1.5 

2.9 

3.6 

3.2 

1.5 

1.8 

1.3 

1.9 

1.5 

6 ' ГГ £ : 

1.5 

2.1 

1.6 

2.1 

1.7 

2.9 

2.1 

1.1 

2.9 

2.3 

2.9 

1.4 

:. o :. 7rs 

1.6 

1.4 

1.5 

1 . 8 . 

2.1 

2.5 

1.3 

2.1 

2.1 

3.7 

2.6 

2.8 

8 

0.8 

1.7 

1.2 

1.4 

1.5 

3.0 

1.5 

2.1 

0.4 

2.4 

2.7 

2.0 

9 

1.1 

1.3 

1.2 

2.3 

1.2 

2.4 

2.6 

3.1 

1.0 

2.3 

2.1 

1.9 

10 

1.2 

0.7 

1.2 

1.8 

2.7 

2.4 

2.6 

2.2 

1.2 

1.7 

2.1 

2.0 

11 

0.8 

1.3 

1.4 

2.3 

2.8 

3.6 

2.3 

1.) 

2.0 

1.2 

1.8 

2.0 

12 

1.9 

1.8 

1.8 

1.1 

2.2 

2.4 

1.6 

1.7 

1.8 

1.1 

1.6 

1.8 

13 

1.6 

1.7 

1.2 

1.9 

2.1 

3.0 

2.1 

2.2 

1.9 

1.5 

1.4 

1.5 

14 

1.5 

1.3 

1.2 

1.7 

1.4 

3.2 

3.6 

3.0 

2.2 

2.0 

1.1 

1.6 

15 

1.6 

1.8 

1.5 

2Л 

1.6 

2.7 

2.1 

2.0 

1.3 

1.9 

1.7 

1.6 

16 

1.4 

1.0 

1.0 

1.4 

1.6 

3.4 

3.2 

2.2 

2.4 

1.8 

1.8 

2.1 

17 

1.7 

1.5 

1.3 

1.9 

3.4 

1.8 

1.6 

2.1 

1.1 

1.5 

3.0 

0.8 

18 

1.5 

1.2 

1.1 

2.2 

2.4 

2.9 

2.4 

0.8 

1.3 

2.1 

2.1 

1.3 

19 

2.1 

1.3 

0.7 

2.5 

2.1 

2.4 

0.9 

0.6 

0.7 

2.2 

1.6 

1.2 

20 

1.6 

1.1 

1.3 

1.6 

2.6 

2.2 

2.3 

0.9 

0.9 

1.1 

2.4 

1.4 

2i 

1.0 

1.2 

2.5 

2.1 

1.2 

3.3 

2.0 

1.1 

2.4 

2.0 

1.4 

1.6 

22 

0.5 

1.0 

1.2 

1.8 

2.4 

2.8 

1.5 

2.2 

1.3 

1.2 

1.2 

1.1 

23 

0.8 

1.0 

1.2 

2.3 

2.9 

3.2 

1.7 

2.8 

0.6 

2.3 

1.8 

1.6 

-24 

1.2 

0.9 

1.6 

2.4 

3.1 

1.9 

1.4 

1.1 

0.7 

1.9 

2.1 

1.6 

25 

0.7 

0.9 

1.3 

1.3 

2.8 

2.4 

1.5 

1.3 

2.3 

1.8 

1.3 

1.3 

26 

0.8 

1.1 

0.8 

1.7 

3.0 

3.3 

1.1 

0.6 

1.4 

2.5 

1.2 

1.0 

27 

1.0 

1.2 

0.9 

2.8 

2.5 

2.8 

1.2 

2.0 

1.5 

1.7 

1.2 

1.1 

■28 sro : 

1.4 

1.1 

1.2 

1.9 

3.8 

2.4 

1.7 

1.8 

1.5 

2.0 

1.5 

1.8 

29 

1.4 


1.9 

2.1 

3.8 

2.8 

0.7 

2.0 

2.1 

1.9 

0.6 

1.9 

30 - 

1.4 


1.0 

1.5 

2.9 

1.3 

2.2 

0.8 

1.4 

1.0 

2.2 

2.1 

31 

1.6 


1.4 


2.7 

• -■• 

2.4 

1.6 


1.4 


1.9 

































i 

i 


'Bable 11. Srednji dnevni intenzitet pađavina u mm 

Beograd, 1888 - 1965. 

Table 11 Mean đaily precipitation intensity in mm 

Belgrađe, 1888 - 1965. 


Mesec . 
D a n 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

:tx 

X 

XI 

XII 

i 

3.74 

4.61 

4.37 

4.24 

3.41 

4.87 

5.80 

6.41 

6.04 

4.97 

3.58 

3.86 

2 

2.66 

3.97 

5.16 

5.25 

4.05 

4.46 

6.55 

2.95 

4.90 

4.00 

5.58 

4.42 

3 

2.90 

2.73 

3.70 

3.61 

5.58 

7.06 

6.85 

3.97 

7.78 

2.99 

3.06 

2.60 

4 

2.74 

3.70 

4.42 

4.53 

5.44 

8.40 

6.48 

6.38 

2.49 

3.17 

5.55 

4.87 

5 

3.42 

3.16 

3.48 

3.64 

5.88 

9.55 

8.13 

4.67 

5.18 

4.47 

4.80 

3.25 

б 

3.81, 

5.46 

3.83 

4.79 

4.54 

6.90 

5.50 

3.45 

7.23 

5.64 

5.74 

3.01 

7 

3.80 

3.40 

3.07 

5.48 

5.36 

5.61 

4.26 

7.22 

7.91 10.43 6.53 

5.99 

8 

2.24 

4.42 

2.75 

3.92 

4.06 

6.84 

4.80 

5.60 

3.26 

6.31 

6.05 

4.55 

9 

3.13 

3.08 

3.25 

4.93 

3.51 

5.94 

5.66 11.364.44 

7.24 

4.33 

4.63 

10 

3.12 

2.16 

3.05 

3.60 

5.79 

5.21 

•7.64 

7.49 

3.70 

4.18 

4.77 

4.52 

11 

2.22 

3.72 

3.61 

5.22 

5.67 

5.97 

6.35 

6.81 

7.46 

4.61 

5.05 

4.18 

12 

3.82 

3.66 

4.66 

2.60 

5.50 

6.92 

4.56 

5.13 

4.55 

4.97 

3.96 

4.34 

13 

3.83 

4.42 

3.50 

4.30 

5.19 

7.54 

5.71 

6.70 

6.08 

4.87 

3.63 

4.58 

14 

3.04 

3.27 

3.41 

3.73 

4.31 

6.00 

9.87 

9.80 

8.47 

7.34 

3.09 

4.33 

15 

3.42 

4.84 

4.31 

5.50 

4.30 

6.33 

5.99 

3.57 

4.32 

6.51 

3.69 

3.69 

16 

3.00 

2.31 

3.68 

3.62 

4.06 

6.89 

7.95 

6.33 

7.13 

6.46 

3.73 

3.95 

17 

з.;88 

3.28 

3.96 

4.32 

9.22 

4.15 

4.94 

6.76 

3.41 

5.75 

6.59 

2.38 

18 

3.18 

2.80 

3.15 

5.54 

5.14 

6.76 

8.60 

4.00 

5.86 

6.80 

4.64 

3.42 

19 

3.11 

3.36 

1.89 

5.06 

4.93 

5.32 

3.74 

3.60 

2.70 

6.43 

3.82 

3.33 

20 

3.58 

2.75 

3.94 

4.20 

5.92 

5.12 

7.51 

3.85 

5.29 

3.46 

6.05 

3.49 

21 

2.,47 

2.97 

7.14 

5.09 

2.95 

7.77 

5.90 

3.94 

6.75 

5.57 

3.25 

3.26 

22 

1.66 

2.46 

3.30 

4.11 

6.04 

8.00 

6.09 

7.65 

5.52 

3.34 

3.02 

2.59 

23 

2.15 2.96 

3.24 

5.08 

5.54 

б.ЗЗ 

5.69 

8.29 

2.63 

6.45 

4.21 

3.13 

24 

З.Ј72 

2.78 

4.11 

5.09 

7.71 

4.76 

4.13 

3.85 

3.39 

4.29 

4.54 

4.09 

25 

2.p0 

2.99 

3.39 

2.71 

6.36 

6.38 

4.89 

5.96 

7.65 

4.57 

2.84 

2.91 

26 

2.30 

4.42 

2.80 

3.90 

6.65 

7.93 

6.05 

2.78 

4.70 

6.04 

3.89 

2.18 

27 

2.64 

3.28 

2.36 

5.98 

6.97 

5.37 

8.36 

5.91 

4.04 

4.94 

3.13 

2.87 

28 

2.95 

3.18 

3.29 

4.92 

8.42 

6.17 

5.58 

6.34 

4.57 

6.59 

4.64 

2.60 

29 

3.19 


4.61 

4.30 

7.95 

7.01 

3.03 

6.91 

7.16 

5.68 

1.59 

4.64 

30 

3.24 


2.97 

3.61 

6.05 

3.58 

6.65 

3.09 

4.84 

2.83 

5.74 

4.22 

31 

3.43 


4.12 


7.19 


7.75 

4.95 


3.64 


4.90 












vezu sa opštom oirkulacijoiri vazdušnih masa iznad naše zemlje, 
odnosno sa napređ spomenutim prodorima Atlantskog vazđuha,kao 
i vezu sa anticLklonima iznad naših predela, a od intenziteta 
pojave zavisi i sređnja visina padavina. 

Pored srednjih dnevnih visina padavina, koje se ovde prikazu- 
ju na dva načina (tabela 10 i slika 4), izračunat je srednji 
dnevni intenzitet padavina, koji je dobijen na taj način, što 
je ukupna visina padavina po danima u celom nizu godina pode- 
ljena brojem dana sa padavinama 5:0.1 mm u tom danu. U tablici 
11 prikazan je srednji dnevni intenzitet pađavina. 

Visina dnevnog intenziteta kređe se ođ 1.59 mm 29. novembra 
do 11.36 mm 9. avgusta. Podaci dnevnog intenziteta pokazuju 
takodje đa se javlja velika razlika izmedju vređnosti u istom 
mesecu, gde je odnos izmedju najveđeg i najmanjeg sređnjeg in- 
tenziteta od 2.23 do 4.00. Isto tako se javlja velika razlika 
izmedju zimskih i letnjih meseci. Podaci o dnevnom intenzite- 
tu iz 'tablice II pokazuju narevnomernu raspodelu padavina po 
danima u toku godine, uslovljenu slučajnim vređnostima pada- 
vina, ali dugogodišnji veliki dnevni intenziteti padavina po- 
tvrdjuju ne samo da se javljaju velike vređnosti dnevne visi- 
ne padavina u odredjenim danima, veđ i đa se ove velike dne- 
vne visine pađavina javljaju često u tim iatim danima u godi- 
šnjem toku, a osobito od maja do oktobra. Ovi pođaci o sređ- 
njem đnevnom intenzitetu padavina pokazuju iste karakteristi- 
ke u pojedinim delovima gođine kao i godišnji tok sređnjih dn- 
evnih visina padavina i uravnatih vrednosti. 

1.6 Godišnji tok čestine određjenih visina pađavina po danima 

Karakteristike godišnjeg toka dnevnih visina padavina vide se 
takodje ako se obrade čestine- đana sa određjenom visinom pada- 
vina. Pri tom je izvršeno odbrojavanje đana sa znatno manjim 
pragovima, nego što je to uradjeno za čestine u toku meseca, 
i to: ođ 0.1-0.4, 0.5-0.9, 1.0-1.9, 2.0-2.9, 3.0-3.9, 4.0-4.9 
5.0-9.9, 10.0-14.9, 15.6-19.9, 20.0-24.9, 25.0-29.9,30.0-39.9, 
40.0-49.9,5:50.0 mm. U tablici 12 data je raspodela čestina 
ođređjenih dnevnih visina padavina po mesecima i za godinu. 

Poznato je. da u Beogradu ima najčešđe dana sa najmanjim visi- 
nama padavina, u ovom slučaju ođ 0.1 do 0.4 mm. Po čestinama 
posle ove klase sa najmanjim visinama pađavina đolazi broj da- 
na u kojima padne od 1.0-1.9 mm, a posle ovih od 5.0-9.9 mm. 

Iz ove tablice se takodje jasno uočava godišnji tok čestine 
u ovim karakterističnim danima sa ođređjenim visinama pađavi- 
na. Tako su dani sa manjim visinama padavina češđi ođ novem- 
bra do aprila, nego ođ maja do oktobra, dok je kod dana sa 
veđim visinama padavina obrnuto. 
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Tablica 12. Raspodela čestina odredjerih dnevnih 

visina padavina,Beograđ, iP.88-1965.god. , 

Table 12. Freguency distribution of certain daily 
precipitation depths,Belgiade,1888-1565. 


Meseci 
















Visina 


I 

II 

III 

IV 

V f 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI XII GOD. 

% 

u mm 






..]• J т- 

,V; 










0.1 


0.4 

255 

196 

195 

198 

143 

149 

133 

118 

144 154 

209 

239 

2133 

22 

0.5 

- 

0.9 

137 

97 

103 

120 

109 

94 

68 

72 

59 

87 

108 

107 

1161 

11 

1.0 

- 

1.9 

151 

136 

137 

131 

144 

135 

71 

80 

90 

84 

131 

158 

1448 

14 

2.0 


2.9 

109 

98 

87 

94, 

99 

91 

77 

65 

51 

71 

79 

99 

1020 

10 

3.0 

- 

3.9 

57 

61 

60 

77 

75 

72 

49 

50 

58 

60 

69 

76 

764 

8 

4.0 

- 

4.9 

47 

50 

55 

50 

65 

58 

50 

26 

28 

40 

49 

49 

567 

6 

5.0 

- 

9.9 

133 

113 

131 

m 

173 

162 

126 

123 

103 

137 

149 

164 

1676 

16 

10.0 

- 

14.9 

43 

55 

49 

68 

69 

76 

77 

47 

46 

69 

68 

51 

718 

7 

15.0 

- 

19.9 

19 

14 

16 

18 

42 

46 

34 

21 

28 

29 

31 

30 

338 

3 

20.0 

- 

24.9 

6 

2 

9 

12 

18 

29 

14 

19 

11 

15 

6 

7 

148 

1 

25.0 

- 

29.9 

2 

3 

• 4 

9 

7 

17 

11 

13 

9 

6 

8 

3 

92 

1 

30.0 

- 

39.9 

1 

1 

2 

4 

12 

11 

14 

10 

8 

5 

10 

5 

83 

1 

40.0 

- 

49.9 

m 


1 

1 

7 

4 

2 

4 

1 

7 

Л • ^ ■ 

' . 

27 

0 



50.0 

• 

. • 

• 

1 

4 

7 

2 

2 

4 

• 

• 

• 

20 

0 


Godišnja čestina u ovom dugpgodišnjem nizu ukazuje na vrlo 
slične karakteristike, kao što ih imaju mesečne čestine bro- 
ja dana o kojima je bilo reči napređ. Тако na broj dana sa 
visinom pađavina sa najmanjim visinama padavina od 0.1-0.4mm 
dolazi 22% svih dana sa padavinama, na đane sa 5.0-9.9 mm 
16% dana, a na dnevne visine od 1.0-1.9 mm 14%, i visine 2.0 
-2.9 mm 10%. Prema ovim analizama se vidi da na napred pome- 
nute prve četiri klase dnevne visine padavina đolazi 57% sv- 
ih dana sa padavinama, na klasu od 5.0-9.9 mm 16%, dok samo 
27% na sve preostale visine padavina. Karakteristično je to 
da u ovom 74-gođišnjem nizu, bez 1914., 1915., 1918., i 1919. 
gođine koje su nepotpune, prosečno samo u 3% dana sa padavi- 
nama padne 'jš 20.0 mm pađavina. 

Da bi se videlo kolikl je ukupan broj dana sa padavinama ra- 
znih visina prema ukupnom broju dana u svakom mesecu, na sl- 
ici 5. prikazane su relativne čestine dana sa pađavinama i 
čestine dana bez padavina. Ove krive pokazuju da u dva letnja 
i prvom jesenjem mesecu broj dana bez padavina iznosi od 68 
do 73% svih dana, a da u najkišovitijim mesecima, od aprila 
do juna ođ 58 - 59%, ili drugim rečima da u najkišovitijem 
mesecu ima od 42 - 41% dana sa padavinama, a u dva letnja i 
prvom jesenjem mesecu samo od 28 - 31% svih dana. Takodje se 
iz ove slike vide karakteristike godišnjeg toka broja dana 
sa određjenim visinama padavina. Prema ovoj slici se najbolje 
viđi odnos broja dana bez padavina prema broju dana sa pada- 
vinama uopšte. U mesecima od aprila do juna pada kiša u gru- 
bom prosečno svakog drugog dana, a od jula do septembra sva- 
kog tređeg dana. 
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Slika 5. 


Relativne čestine broja dana bez padavina i sa 
padavinama odredjenih visina, u %,Beograd, 

1888 - 1965. godine 

Fig. 5 Relative frequencies of number of days without 
precipitation and precipitation of certaiu 
depths, in %, Belgrade, 1888 - 1965. 



Vrlo dobar preg.led gođišnjeg toka čestina dana sa pađavinama 
po danima se dobija ako se ižrade čestine dana sa pađavinama 
tj . izbroje dani sa padavinamaj; 0.1 тт,5=1.0 mm i =s5.o mm,tj. 
izbroje dani sa padavinama u toku celog niza osmatranja. Ovi 
pođaci izloženi su u tablicama 13 do 15. 

Tablice 13-15 pokazuju da se u toku godine sroenjuju periodu u 
kojima se javljaju velike i male čestine pojave dana sa pada- 
vinama, bilo da- se radi o broju dana sa pađavinama 0.1 mm ili 
^l.O mm, iii>?5.0 mm. Prema izloženim čestinama se može zak- 
ljučiti o verovatnođi pojave dana sa padavinama. U sleđeđem 
pregledu prikazani su izraziti periođu u toku gođine u kojima 
je verovatnođa pojave pađavina sa visinom 0.1 mm bila 50%, 
tj. bila vrlo česta i periođa sa čestinom <40%, tj. bila do- 
sta retka, zatim<_30% i<20%. 
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Taiblica 

13. 

Dnevni broj dana 
Beograd, 1888 - 

sa pađav inama j O .1 mm, 
1965. godine 

Table 

13 

Daily number of 

đays with precipitation 


?Oil ram, Belgrađe, 1888 - 1965. 


Mesec 

D a n 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

i 

X 

XI 

XII 

1 

33 

35 

31 

28 

32 

28 

23 

18 

18 

26 

32 

31 

2 

29 

35 

27 

27 

33 

32 

23 

18 

18 

25 

28 

31 

3 

37 

33 

32 

34 

32 

29 

25 

24 

21 

24 

29 

37 

4 

36 

25 

27 

33 

35 

29 

22 

19 

22 

15 

31 

38 

5 

30 

31 

23 

31 

36 

28 

29 

25 

26 

22 

29 

33 

6 

30 

29 

32 

32 

28 

31 

28 

22 

30 

30 

37 

34 

7 

32 

31 

36 

24 

29 

33 

23 

22 

20 

26 

30 

34 

8 

26 

29 

33 

27 

28 

32 

23 

28 

10 

28 

33 

33 

9 

/ 26 

31 

27 

35 

25 

30 

34 

20 

16 

24 

36 

31 

10 

29 

25 

29 

36 

.34 

34 

25 

22 

24 

31 

32 

32 

11 

25 

26 

29 

33 

36 

45 

27 

21 

20 

20 

27 

35 

12 

37 

36 

28 

32 

29 

26 

26 

24 

30 

16 

29 

30 

13 

31 

29 

26 

32 

30 

29 

27- 

24 

23 

23 

28 

25 

14 

36 

29 

27 

34 

24 

40 

27 

23 

19 

20 

26 

27 

15 

35 

28 

25 

28 

28 

31 

26 

17 

23 

22 

34 

32 

16 

34 

33 

21 

29 

Зђ 

36 

30 

26 

25 

21 

36 

40 

17 

33 

34 

24 

33 

27 

32 

24 

23 

23 

19. 

34 

26 

18 

35 

32 

25 

30 

34 

32 

21 

15 

16 

23 

34 

29 

19 

30 

29 

27 

36 

31 

34 

18 

12 

19 

25 

31 

27 

20 

33 

30 

25 

29 

32 

32 

23 

17 

20 

23 

29 

30 

21 

30 

31 

26 

31 

29 

31 

25 

20 

26 

27 

32 

36 

22 

24 

31 

27 

32 

30 

26 

18 

21 

18 

26 

30 

32 

23 

26 

26 

28 

34 

39 

38 

22 

25 

18 

26 

32 

37 

24 

24 

24 

28 

35 

32 

29 

25 

22 

16 

32 

34 

29 

25' 

26 

22 

29 

35 

33 

28 

22 

16 

22 

29 

34 

32 

26 ' 

26 

19 

22 

33 

33 

31 

14 

17 

22 

31 

23 

34 

27 

29 

28 

27 

35 

27 

'39 

11 

25 

27 

26 

29' 

28 

28 

36 

25 

27 

29 

33 

29 

23 

21 

24 

23 

24 

29 

29 

33 


30 

37 

35 

30 

17 

21 

22 

25 

26 

31 

30 

33 


25 

31 

35 

27 

24 

18 

22 

27 

28 

37 

31 

35 


26 


28 


23 

24 


29 


28 
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Tablica 14. Dncvni broj dana sa pađavinama>1.0 mm 
Becgrad, 1888 - 1965. godine 


Table 14 Daily number of đays with. precipitation>1.Omm 
Belgrade, 1888 - 1965. 


Mesec 

D a n 


II 

III 

IV 

V 

vi 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

1 

21 

28 

18 

17 

19 

20 

17 

12 

15 

18 

23 

19 

2 

13 

23 

19 

19 

21 

23 

18 

13 

14 

15 

20 

22 

3 

24 

21 

2.1 

25 

24 

21 

19 

16 

15 

11 

19 

20 

4 

24 

14 

20 

25 

25 

23 

18 

15 

10 

10 

22 

25 

5 

16 

22 

16 

22 

31 

24 

22 

16 

19 

20 

21 

21 

6 

21 

19 

21 

21 

24 

24 

23 

11 

23 

20 

27 

22 

7 

19 

20 

24 

20 

21 

27 

16 

16 

17 

22 

21 

25 

8 

11 

22 

18 

19 

20 

20 

16 

20 

7 

22 

21 

26 

9 

14 

22 

19 

21 

19 

19 

27 

19 

10 

18 

22 

24 

10 

18 

15 

18 

28 

27 

27 

17 

18 

13 

18 

23 

25 

11 

15 

19 

17 

25 

25 

35 

21 

18 

16 

11 

16 

17 

12 

26 

25 

21 

16 

21 

21 

16 

17 

20 

11 

23 

23 

13 

23 

22 

18 

24 

20 

23 

18 

20 

16 

13 

16 

19 

14 

19 

20 

13 

21 

16 

31 

20 

16 

12 

12 

17 

20 

15 

23 

22 

16 

19 

19 

24 

18 

13 

16 

14 

21 

23 

16 

20 

17 

13 

17 

19 

27 

21 

20 

21 

14 

18 

29 

17 

20 

20 

18 

21 

17 

23 

15 

18 

14 

15 

26 

15 

18 

24 

20 

12 

20 

23 

23 

15 

11 

11 

19 

24 

16 

19 

22 

18 

15 

26 

23 

27 

10 

7 

9 

20 

15 

15 

20 

22 

16 

17 

18 

23 

20 

21 

12 

12 

12 

19 

16 

21 

17 

21 

17 

16 

21 

24 

19 

13 

20 

23 

23 

18 

22 

11 

18 

19 

24 

24 

15 

12 

15 

14 

21 

15 

21 

23 

10 

15 

17 

21 

29 

30 

15 

20 

9 

21 

24 

24 

24 

18 

16 

14 

26 

24 

25 

13 

9 

ii 

20 

22 

20 

25 

10 

10 

21 

20 

26 

21 

14 

10 

17 

18 

20 

19 

26 

13 

12 

15 

19 

30 

24 

11 

11 

15 

26 

14 

19 

27 

18 

15 

20 

23 

23 

25 

8 

15 

18 

17 

20 

15 

28 

18 

15 

17 

21 

29 

21 

17 

14 

14 

16 

18 

17 

29 

19 


22 

25 

26 

25 

11 

17 

12 

16 

10 

21 

30 

15 


18 

18 

26 

16 

18 

12 

14 

15 

20 

26 

31 

24 


17 


20 


21 

16 


18 


20 











Tablica 


Table 


15. 


15 


Dnevni broj dana sa padavinama 
Beograd, 1888 - 1965. godine 


5.0 mm 


Daily number of đays with precipitation 
Belgrade, 1888 - 1965. 


; 5.Omm 













Verovatnođa pad.avina 0.1 шш na dan) 1888 - 1965.: 


>50% <40% 

3.1 2.1 

12.1 8.-11.I 

29.IV 22.-27.1 

23.V 4.II 

11.VI аи 

14.VI 10.-11.II 

23.VI 13.-15.II 

27.VI 19.11 

6.XI 23.-28.II 

3.-4.XII 2.III 

16.XII 4.-5.III 

23.XII 9. -28. III -: 

30.XII 30.III-2.IV 

7.IV-8.IV 

15.-16.IV 
: : 20.IV 

' 28. IV 

6. -9.V 

12.V 

14.-15.V 

17.V 

21. V 

27.V 

31.V-1.VI 
3.-5.VI 

12. -13.VI 

22. VI 

24.-25.VI 
28 .VI 

30. VI-8.VII 

10. -15.VII 
17.VII-5.IX 
7.1Х-11.1Х 
13.1Х-5.Х 

7 . -9.Х 
11-23.X 
25 .X 

27. Х-31 .X 
2.-3.XI 
5.XI 

11. -14.XI 
20 .XI 

26. XI-30.XI 

13. -14.XII 
17.-19.XII 
24.XII 

27. -28.XII 

31. XII 


< 30% ;i; < 20% 

26.11 26.-27.VII 

16.11 19.VIII 

18.-19.VII 8.IX 

22.VII 

26 .-27.VII ... 

29.VII 

I. -4. VIII 
9.VIII 

II. VIII 

15. VIII 
18.-22.VIII 

25.-26.VIII 
28.-30.VIII 

1.-3.IX 
7.-9.IX 

11.IX 
14.IX 
18.-20.IX 
22.-24.IX 
4 .X 

11 .-12.Х 

14.Х 

16. -17 .X 









Verovatnođa pojave đana sa pađavinama visine^O.l mm, koja 
iznosi 50% pokazuje da je ona najveđa u đecembru i junu, a 

da se ovako velika verovatnođa javlja u januaru u 2 đana i u 

aprilu, maju i novembru po 1 dan, dok se u svim ostalim mese- 
cima uopšte ne javlja. Karakteristično je da se ova velika ve- 
rovatnoda pojave padavina javlja samo u pojedinim đanima, a 
jedino 3. i 4.XII u dva uzastopna dana. Ova verovatnođa se ja- 
vlja u 14 dana u toku godine. 

Kao što pokazuju pođaci prikazani u drugoj koloni, verovatno- 
đa pojave pađavina<40% javlja se u 218 dana u toku godine. 
Izraziti periodi sa ovakvom verovatnodom javljaju se ođl7.VII 
do 5.IX u 51 danu, zatim od 13.IX do 5.Х u 23 dana, od 9. do 

28.III u 20 dana, 11. do 23. X u 13 dana i od 30.VI do 8.VII 

u 9 dana, ili u letnjim, jesenjin i prvo:n prolećnjem mesecu. 

Od svih đana, u toku godine, verovatnoda sa pojavom padavina 
<30% javlja se dosta retko, samo u 44 dana u toku godine. 

Ova verovataoda je najčešde raspoređjena u periođima od 1,2 
i 3 dana, a samo u jeđnom slučaju u 5 uzustopnih dana, ali 
najčešde od druge đekađe jula do kraja saptembra. 

Verovatnoda pojave padavina manja od 20% javlja se vrlo ret- 
ko i isključivo leti i u prvom jesenjem nesecu. 

Kao što pokazuju pođaci iz ovog pregleđa verovatnode pojave 
padavina su različito skoncentrisane i sire.njuju se u toku ce- 
le godine, ali su manje verovataode najeešde od jula do sep- 
tembra. 

Podaci dnevnih čestina dana sa padavinamn -з- 0.1 mm, iz tablice 
13, pokazuju da ima najviše đana sa pađavinama 11. i 14.VI, 
kada čestina iznosi 45 i 40, a najmanje 8.IX i 27'.VII, kada 
iznosi 10 i 11 od 74 mogudih dana. Najveci broj dana sa pađa- 
vinama l.o mm, iz tablice 14, takodje se javlja 11.VI, zat- 
im 14.VI i 5.V kad iznosi 35, odnosno 31 dan, a najmanji je 
8,IX, 19.VIII kad iznosi samo 7 dana od 74 moguđih. Pođaci iz 
tablice 15, takodje pokazuju da se najvedi broj đana sa pada- 
vinama$;5.0 mm javlja u junu, i to 14.VI, kad se javlja samo 
20 dana, što je najvedi broj dana sa pađatvinama po danima u 
toku godine. Ova tablica takodje pokazuje da ima dana u toku 
gpdine u kojima ima samo 1 do 2 dana sa visinom padavina 
5= 3.0 mm. 

Svakako da je raspodela čestina dana sa pađavinama u toku дот 
dine pod uticajem slučajnih pojava, pa ipak i u njima se og- 
leđa opšta raspodela kišnih dana u Beogradu i njihove karakt- 
eristike. 

Da bi se još više uklonio uticaj slučajnosti pojave dana sa 
padavinama, svi pođaci iz tablica 13, 14 i 15 uravnati su i 
prikazani grafički na slici 6. Ovo uravmivanje je izvršeno 
prema formuli sa pet članova,-ko'ja je primenjena i kod urav- 
navanja dnevne visine padavina (sl. 4). Mada je dnevni broj 
dana sa ođredjenim visinama pađavina -uravnat prema formuli u 


116 














broj dan* да padivirrama 










S 'ч C ^ an ? Va I ^ odišn j a raspodela jasno pokazuje 2U - 

Ј V Р3 ? а cestina u Pojedinim periodima i odredjenim 
iuna^ Л! cele g°dine Najveđi broj dana je od aprila do 
jun<* i ođ kraja oktobra do polovine februara. Najmanji broi 
dana se takođje jasno uočava iz ove like, i to ođ^teeče deka- 
vrln U J a а °, р 5У е d ® kađe oktobra. Pojedi'ni izraziti periodi se 
s f° poklapaju kod svih triju karakteristika broja đana 

о шаЈ е Л f E’ 0 ? 0 ' 5 ^ п 3 1к može izvesti zaključak 

nimTtotu ^oSna? " P ° 3aV " na Paaavina " 


1.7 Godišnji tok čestina kišnih i sušnih periođa 

Pored broja dana sa odredjenim visinama padavina vrlo su int- 
eresćintni podaci tzv. kišnih perioda određjenih trajania kao 

Kišni fJkS- h r r± S d f U fc ? kU du gogodišn jeg niza osSran ja. 
Klšni, a takodge i sušni periodi pružaju obaveštenia o karak 

finici ja^Conrad^a^ 1 ?^ ° Be ° gra J U ? kao sušni period uzeta je de- 
„^ a m ° Ura f“ a (4) ' prema к °3°Ј se pod sušnim periođom sm- 

paŠavinl ?od kišn^ РП | bSZ ki§S 111 Sa visinom< 0 .3mm 

šnihdana S kniS T P ? riod ° m sma ? ra se l? erled uzastopnih ki- 
dišnia ' 9 izmereuo nagmanje 0.1 m padavina. Go- 
nim aL? ? P ? d la кЈ -?? 1ћ 1 sušnih perioda prema napred navede- 
nim definicijama prikazana je na tablicama 16. i 17 . 

tab }u C ^ i 6 P rikazu jn d a u svinu mesecima ima najvi- 
?L? adn0dneVn1 ^ kišnih P e rioda u toku cele cjođine. Njihova 
gođisnja raspodela je takva da ih ima najviše u iulu i -iunn 
Cestine dvodnevnih perioda. kiše imaju takodje godišnji tok 

ove^tablice j se^takod° ne ja Y ljaju na ^ ešde - 
vlrlada^otJLnn^ đje ^ a . SS U Beo ? ::adu eestine kišnih 

kiS Р ' , an]U]U ° d ^ednodnevnih do seđmođnevnih 

Kisa, koge se 3 avlga 3 u u pojedinim mesecima vrlo retko Perl- 
odi sa dužim trajanjem kiše su vrlo retki u kMmaSkoj‘obS- 

da\e 18^апГ n aZiB S° grad - Najduže trajanje kišnog perio- 
an iL«! d ? ° ? 3 ff " 0 ? 3 Je bl ° u a Pr.ilu 1942 .godine. Jed- 

Podaci o ekstremnL t ЗП ? er J? d bl ° je U maju 1957 ‘ g°dine. 
ku ekstremnom tra : anju kisnih perioda pokazuju đa u to- 

knd?? 1 ? godine . mo ? u da se jeve periodi od 8 đo 13 dana, a ta- 
? sa trajanjem od 16 i 18 dana, samo se ove velike đu- 
zine trajanja javljaju retko. veiiKe du 

пок^п^^- 3 ^- 50 kišnih P e rioda, navedeno na dnu tablice 16. 

fprnS'? SvŽSbT Па:,таПЗв “ 1е ‘ ПЈ1 '” meMOiM ’ a » 

M^d? C \°n?«S lra peri ? dima iraa j u sasvim đruge karakteristike. 
Mada je prema primengenoj definiciji za sušni period sa jed- 

šn-m tran ? prosiren k riterijum za sušni period, jer se pdd su- 
šnim periodom podrazumevaju dani u kojima je bilo izmereno 
u.l 1 0.2 mm padavina, a sa đruge sužen jer se vrši analiza 

? amo рег1оаа „ код1 tr ?j e 5 dana i duže, vidi se da u Beogradu 
ima dosta susnih perioda. Najviše ih ima bez obzira na dužinu 
trajanja u julu, avgustu i septembru. Sušni periodi ??aju 
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TSiblica 16. ciestine kišnih perioda ođređjenog trajanja 
P.eograd, 1888 - 1965. godine 

Table 16 Frequency of rainy periods with certain 

đurations, Belgrade, 1888 - 1965. 


Meseci 

Trajanje 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

1 đan 

164 

163 

150 

137 

178 

203 

204 

163 

144 

147 

134 

161 

2 dana 

98 

104 

93 

115 

119 

103 

92 

85 

69 

82 

94 

106 

3 daha 

69 

39 

46 

72 

57 

65 

41 

47 

43 

46 

51 

55 

4 dana 

29 

32 

25 

28 

29 

33 

25 

15 

27 

21 

31 

36 

5 dana 

17 

13 

20 

15 

20 

14 

10 

7 

7 

10 

20 

16 

6 đana 

11 

13 

11 

11 

9 

7 

3 

7 

9 

13 

14 

16 

7 dana 

7 

5 

4 

8 

8 

7 

4 

2 

1 

6 

6 

8 

8 dana 

4 

3 

5 

4 


4 

1 

3 

1 

1 

3 

4 

9 dana 

6 

:i 

3 

• 

2 

л 

1 


2 

1 

3 

1 

10 dana 

• 

, 

2 

• 


1 




1 


2 

11 dana 

1 



1 


- - # 




2 

2 


12-dana 




• 


• 




1 

1 


13 dana 


, 




1 




1 


1 

14 đana 




1 









15 dana 













16 đana 


„ 



1 








17 dana 

• 












18 dana 


- 


1 


• • 

• 





• 



Najđuže trajanje u danima 







11 

q 

10 

18 

16 

13 

9 

8 

9 

13 

12 

13 



Erednje trajanje u danima 







2.4 

2.3 

2.4 

2.5 

2.2 

z' 

2.2 

1.9 

2.0 

2.1 

2.3 

2.5 

2.4 

















Tablica 17. čestine sušnih perioda ođredjenog trajanja, 
Beograd, 1888 - 1965. godine 

Table 17 Frequency of dry periods vrith certain 
durations, Belgrade, 1888 - 1965. 
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često duže od 20 đana, ponekad 30 dana, a u ekstremnom sluča- 
ju 53 dana. Ovaj slučaj je bio u 1888. gođini. Pađa u oči da 
se sušni periodi velikih dužina javljaju često u hlađnijom po- 
lovini godine, ođ septembra do marta i da su sušni periodi od 
maja do avgusta đosta krađi. 

Na kraju tablica 17 navedeni su pođaci o maksimalnom trajanju 
sušnih perioda po nesecima. Najmanje trajanje sušnog perioda 
maksimalnog trajanja je 20 dana u maju, a najveđe od 53 dana 
u đecembru. Uglavnom od aprila do avgusta najduži su periodi 
krađi ođ 30 dana, a u ostalim mesecima preko 30 đana do 53 
dana. 

Srediije trajanje sušnih perioda prema đugogođišnjim pođacima 
pokazuje razlike; u pojedinim mesecima u toku godine. Ono se 
kređe od 7.9 u junu do 11.6 dana u septembru. 


1.8 Visina paclavina u kišnim periodima odredjenog trajanja 

Pored čestine kišnih i sušnih perioda za mnoge vodoprivredne 
prbbleme je vrlo značajno poznavati koliko iznosi visina pad- 
avina, koja padne u pojedinim kišnim periodima različite du- 
šine, kao na primer koliko padne prosečno padavina u jednođn- 
evnom, ili petodnevnom kišnom periodu i kako se količina pada- 
vina u pojedinin periođima odredjenog trajanja menja u toku 
godine, zatim koja je maksimalna visina u pojedinim kišnim 
pepiodima i čestine određjenih visina pađavina u periodima ra- 
šličitih trajanja. пХ- X 

Tablica 18. Sređnja visina padavina u kišnim periodima 
raznih dužina,^u mm Beograd,1888-1965.god. 


Table 18 Mean precipitation depths in rainy periods 

oJ: various durations in mm,Belgrađe, 1888-1965. 


Mesec 

Trajanje 

I 

11 

III 

iv 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

1 dan 

2.2 

2.9 

2.8 

з.з 

3.7 

5.1 

5.3 

4.4 

5.0 

3.9 

2.6 

3.6 

2 dana 

6.3 

5.6 

6.5 

7J8 

10.7 

13.2 

11.9 

12.5 

10.3 

9.8 

9.2 

6.1 

3 dana 

9.8 

10.9 

10.6 

15.2 

18.3 

15.1 

19.6 

16.4 

13.8 

16.7 

14.9 

11.5 

4 dana 

14.2 

12.7 

15.8 

20.9 

23.8 

31.7 

32.1 

30.4 

22.8 

23.8 

15.9 

17.5 

5 dana 

20.1 

17.8 

21.4 

26.4 

31.5 

26.8 

33.7 

41.9 

28.2 

32.2 

24.7 

15.7 

6 dana 

19.1 

26.7 

18.6 

32.5 

34.8 

40.0 

33.0 

51.2 

39.0 

36.3 

31.6 

25.1 

7 dana 

18.8 

34.1 

32.8 

31.9 

36.7 

61.0 

45.6 

36.9 

17.8 

39.2 

48.2 

36.1 

8 đana 

26.7 

32.6 

40.7 

31.2 

. 

70.3 

19.5 

35.5. 

1121 

29.9 

60.9 

30.5 

9 dana 

39.4 

57.7 

42.7 


65.2 

• 

51.0 

• 

30.2 

37.8 

32.0 

17.4 


U tablici 18 prikazana je sređnja visina padavina u kišnim 
periodima sa različitim trajanjem. Ovi podaci pokazuju da u 
jeđnođnevnom kišnom periodu padne u letnjim mesecima prosečno 
skoro dvaputa vlše padavina nego u zimskim, ali da u letnjim 
mesecima pađne najviše 5.3 mm. Kod svih ostalih kišnih perio- 
da je godišnji tok sličari jer u zimskim mesecima padne u sre- 
dnjoj vrednosti znatno manje nego u letnjim. Pored toga se 


121 










vidi da srednja visina na jedan obuhvaden kišni period odre- 
djenog trajanja postepeno prvo raste, a jjosle sa dužinom tra 
janja perioda padavina opada. 

Medjutim, prema tablici 19, u kojoj su prikazane maksimalne 
visine padavina u ođgovarajuđim ićišnim poriodima, vidi se đa u 
u jeđnodnevnoj kiši može da bude do 88.4 mm, u dvođnevnoj 78.8, 
trodnevnoj 88.6, petođnevnoj 85.9, a u svim ostalim dužinama 
kišnih perioda više od 100 mm padavina, što pokazuje đa u Be- 
ogradu mogu da pađnu velike visine padavina, koje mogu da se 
negativno ođraze na život uopšte, pa i dči izazovu poplavu. 

Tablica 19. Najveđe visine pađavina u kišnim periodima 

raznih dužina, u mm,Beograd, 1888-1965. god. 

Table 19 Highest precipitation deptlis in rainy periods 
various durations in mm,Be.“.grade’ii 1888-1965. 


i-feseci 

Тгајапје 

I ' 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VI11 

IX 

X 

XI 

XII 

1 dan 

17.7-17.0 

26.1 

26.3 

32.8 

33.4 

37.5 

34.0 

88.4 

34.6 

32.8 

26.2 

2 dana 

35.3 

27.6 

41.9 

44.7 

78.8 

74.8 

44.5 

48.5 

71.5 

47.2 

67.0 

34.7 

3 dana 

35.6 

44.3 

37.6 

51.1 

69.9 

57.8 

75:2 

67.7 

59.0 88.6 

47.4 

47.9 

4 dana 

41.4 

32.0 

64.4 

57.0 

81.1 

64.4 

1471 

132.3 55.0 

70.5 

40.3 

50.6 

5 dana 

41.8 

34.2 

65.4 

48.7 

64.9 

64.4 

64.2 

73.6 

43.9 

85.9 

64.3 

34.9 

6 dana 

35.8 

53.8 

33.8 

99.9 

86.2 

74.3 

41.9 

121.3 115.5 10725 64.1 

44.8 

7 dana 

39.6 

51.1 

53.3 55.7 

91.0 

127.6 96.0 

44.1 

17.8 

70.0 

81.4 

57.0 

8 dana 

43.4 

43.9 

51.8 

46.2 


109.519.5 

47.4 

121.1 29.9 

106.6 59.9 

9 dana 

83.1 

57.7 

61.1 

• 

101JD 

• 

51.0 

• 

48.3 

37.8 

37.5 

17.4 


Da bi S3 videlo još bolje kakve su karakteristike raspodele visine pađ- 
avina koje padnu u kišnim pericđima raznih đužina, izradjena je relati- 
vna čestina prema dužini trajanja i prikazana u tablici 20. Ovi podaci 
pokazuju da su najčešđe jednodne^ne kiše u kojima padne do 
0.5 mm i to u 24% svih slučajeva. 71% jednodnevnih kiša ras- 
poredjeno je na klase od 0.6-14,9 mm, dok samo u 5% jeđnođne- 
vnih kiša padnu velike visine pađavina. 


U dvođnevnim periodima kiše padne u 26% slučajeva visina pa- 
davina od 5.0-9.9 mm. Raspodela relativn.ih čestina pokazuje 
da u dvodnevnim periodima u 82% slučajeva padne ođ 1.0-19.9mm 
padavina. Od preostalih relativnih čestina u 8% kiša pađne is- 
pod 1.0 mm, a u 10% slučajeva padne više od 20.0 mm padavina. 

U 64% svih trodnevnih perioda kiše padne od 5.0-24.9mm, u 21% 
kiša manje od 5.0 mm, a u 15% ovih trajanja25.0 mm. U 79%-. 
svih četvorođnevnih kišnih periođa pađne od 5.0 do 39.9 mm 
padavina, u 8% manje od 5.0 mm, a u 13% '40.0 mm. Što se ide 

prema veđim dužinama trajanja kišnih periođa, najveđe čestine 
se pomeraju prema veđim visinama padavinči, što opet potvrdju- 
je da u dugotrajnim periodima najčešđe pčidnu visine padavina 
koje su veđe od 20.0 mm i koje mogu da nanesu veliku štetu, 
jer je u toku takvih perioda zemlja veđ u velikoj meri zasi- 
đena padavinama. - .. ■. ; 

















Tablica 20. 


Helativna čestina ođredjenih vlsina padavina 
u kišnim periodima raznih đužina, U;%,Beograd 
L883-1965. 

Table 20 Relative frequency of certain precipitation 
depths in rainy periods of various durations 



Ln %, 

Belgrade, 

1888 


1965. 




Periodi 

kiše 

Visina 

padavina 



т- r 

a i a 

n 

j e- u 

d a 

n i 

m a 

1 

2 

• 3 : 

4 

5 

. 6 

7 

8 

9 

0.1 0.5 mm 

24 

3 

0 

0 






0.6- 0.9 

12 

5 

2 

0 






1.0- 1.9 

16 

11 

3 

0 

0 

. ." 

У e 



2.0- 2.9 

10 

8 

6 

з 



. . ; 



3.0- 3.9 

7 

8 

4 

2 

1 

1 

2 



/4.0- 4.9 

5 

8 

6 

3 

1 

1 




5.0- 9.9 

15 

26 

26 

18 

14 

'i':\ 

6 

e 


10.0-14.9 

6 

13 

17 

16 

16 

10 

6 

3 

5 

15.0-19.9 

2 

8 

11 

19 

11 

15 

14 

15 

10 

20.0-24.9 

1 

2 

10 

11 

11 

14 

6 

15 

10 

25.0-29.9 

1 

3 

6 

7 

14 

10 

9 

9 

15 

30.0-39.9 

1 

3 

4 

8 

16 

19 

23 

15 

15 

40.0-49.9 

0 

1 

3 

6 

9 

10 

11 

15 

20 

^50.0 mm 

0 

1 

2 

7 

7 

13 

23 

28 

25 


1.9 Dnevni tok padavina i njihova raspođela u 
toku gođine 

U Beogradu je vršeno registrovanje padavina u periodu od 
1925. godine do danas, a u ovom rađu se razmatraju pođaci 
do 1965. gođine, sa izvesnim prekidima u ovom 41-gođišnjem 
nizu godina. Period registracija obuhvata mesece u toku go- 
dine od aprila do novembra. Bez obzira na prekiđe koji su 
nastali iz raznih uzroka, za analizu dnevnih tokova pađavi- 
na poslužili su svi podaci sa kojima se raspolagalo,ali je 
zbog toga bio različit broj gođina u raznim mesecima. Tako 
je za april bilo podataka za 31 godinu, maj 38 godina, jun 
i avgust za 39 godina, septembar 38, oktobar 36 i novembar 
19 godina. Kao što se vidi nizovi po mesecima prelaze 30 go- 
dinan'. od aprila do oktobra, a jedino za novembar je prouče- 
no 19 godina, što je opet đosta dug niz godina. Pošto za Be 
ograd ne posto је registrovani podaci za mesece od decembra 
do marta, a u nekim godinama zbog rane ili pozne zime, ođn- 
osno pojave mruza, podaci za novembar i april su izostali, 
bili smo mišljnnja da bi bilo korisno da se analiziraju svi 
postojeđi podaui. 

U Beograđu su vršena časovna merenja padavina u periodu od 
1895-1914., koja đe takodje biti analizirana u ovom delu ra- 
da. Ovi podaci obuhvataju celu gođinu, pa se pomođu njih 
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može zaključiti o dnevnom toku pađavina za sve mesece u to- 
ku godine. 

Dnevni tok časovne visine padavina prikazan je u tablicama 
21 i 22 za oba napređ navedena niza godina. Pođaci o dnevn- 
°m toku za sve mesece u godini i za drugi niz ođ aprila đo 
novembra pokazuju iste karakteristike, i ako se rađi o peri- 
odima različitih dužina, a i podaci se odnose na različita 
godišta, od 1895-1914 i 1925-1965. u mesecima od aprila do 
septembra javljaju se najveđe sređnje časovne visine padav- 
ina u dnevnom doku počev ođ ranih prema poznim popođnevnim 
časovima. u ostalim mesecima u večernjim i nođnim prema ra- 
nim jutarnjim časovima. Ovaj dnevni tok pađavina se slaže sa 
obrazovanjem oblaka iz kojih padaju padcivine u Beogradu.Pre- 
ma Hanu (5) u gotovo svim dnevnim tokovima pađavina javlja- 
ju se dva maksimuma i dva minimuma časovne visine padavina, 
koji su karakteristični za različita pođručja. Dnevni toko- 
vi se đele u dva tipa: primorski i kontinentalni. Glavne ka- 
rakteristike primorskog tipa dnevnog toka padavina su nođni 
maksimum i dnevni minimum izmedju 10 i 16 časova. Kod konti- 
nentalnog tipa dnevnog toka padavina javlja se glavni maksi- 
mum u popodnevnim časovima, a drugi sekunđarni maksimum no- 
đu i u ranim jutarnjim časovima. Glavni minimum dnevnog to- 
ka se javlja izmedju 10 i 14 časova. 

Podaci za Beograd pokazuju u mesecima od aprila đo septembra 
kontinentalni tip dnevnog toka padavina sa maksimumom u pop- 
odnevnim časovima, a minimumom u prepodnevnim i podnevnim 
časovima, u ostalim mesecima dnevni maksimum časovne visine 
padavina je u večernjim i poznim večernjim, a u ponekom mes- 
ecu u ranim jutarnjim časovima. Minimum časovne visine pađa- 
vina i u ovim mesecima je u prepodnevnim časovima. Sličan 
dnevni tok je i u godišnjim dobima. Ovo pokazuje da Beograd 
sa svojim karakteristikama đnevnog toka padavina spađa u pr- 
elazni tip od primorskog prema kontinentalnom, tj. u toplom 
delugodine ima kontinentalni, a u hladnom primorski tip go- 
dišnjeg toka đnevne raspođele pađavina. 

U nastavku izučavanja dnevnih tokova padavina u Beogradu iz- 
radjena je verovatnođa pojave padavina u dnevnom toku.Ovi 
pođaci dati su u tablici 23. Najveđe časovne verovatnođe jav- 
ljaju se u popođnevnim i večernjim časovima, odnosno ranim 
jutarnjim, a najmanje u poznim prepodnevnim časovima.Prema 
tome verovatnođa pojave pađavina u određjenim časovima u to- 
ku dana ima svoj dnevni tok, a razlike izmeđju najmanje i na- 
jveđe verovatnođe menjaju se u toku godine i u toku đana,od 
30% do 56% u avgustu do^ od 75%o do. 121%o u novembru. Medju- 
tim, potrebno зе istađi da ovi pođaci pokazuju uopšte đosta 
malu verovatnođu pojave časovne visine padavina, i to ne sa- 
mo u pođnevnim časovima u letnjim mesecima, veđ u istim me- 
secima u toku •. celog dana. 
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Tablica 22. Dnevni tok padavina po mesecima i u 
■godišnjim dobima, u mm, Beograd, 
l". ■ '1925-1965. ■ ;j. B'i 

Table 22 precipitation daily coursa in months 

and seasons, in mm,Belgra3e 1925-1965. 


Meseci . 
Časovi 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

Godišnja đbba 
Leto Jesen 

0 - 

1 : . 

1.9 

2.0 

3.0 

1.7 

2.0 

2.1 

1.8 

1.8 

2.2 

1.9 

1 - 

2 

1.7 

1.4 

3.7 

1.3 

2.0 

2.5 

1.6 

2.P 

2.3 

2.2 

2 - 

3 

1.8 

2.6 

3.8 

2.4 

2.4 

2.2 

2.2 

3.0 

2.9 

2.5 

3 - 

4 

/1.7 

2.6 

2.2 

1.8 

1.9 

1.7 

2.7 

2.9 

2.0 

2.4 

4 - 

5 

1.7 

2.1 

2.5 

2.5 

' 2.0 

1.4 

2.6 

2.8 

2.3 

2.3 

5 - 

6 

1.8 

2.4 

2.8 

1.7 

2.6 

1.3 

2.2 

2.3 

2.4 

1.9 

6 - 

7 

1.7 

2.2 

2.6 

1.8 

1.9 

1.7 

2.0 

2.0 

2.1 

1.9 

7 - 

8 

Г 1.8 • 

2.3 

2.3 

2.0 

3.2 

2.5 

1.6 

1.6 

2.5 

1.9 

8 - 

9 

1.3 

1.9 

2.3 

1.5 

2.5 

1.9 

1.4 

1.6 

2.1 

1.6 

9 - 

10 

1.2 

1.8 

2.4 

1.3 

2.1 

1.4 

1.8 

1.6 

1.9 

1.6 

10 - 

11 

1.1 

1.7 

2.2 

1.2 

1.8 

1.1 

1.8 

1.7 

1.7 

1.5 

11 - 

12 

1.1 

1.9 

1.9 

1.1 

1.1 

1.0 

1.3 

1.8 

1.4 

1.4 

12 - 

13 

1.2 

3.7 

2.7 

2'. 2 

1.3 

1.2 

1.6 

2.1 

2.1 

1.6 

13 - 

14 

2.4 

4.1 

2.4 

2.1 

1.4 

1.2 

2.1 

1.6 

2.0 

1.6 

14 - 

15 

2.3 

3.6 

3.0 

3.6 

2.3 

1.9 

2.5 

2.0 

3.0 

2.1 

15 - 

16 

2.3 

5.0„ 

4.3 

2.9 

2.8 

2.2 

2.4 

2.1 

i 3.3 

2.2 

16 - 

17 

2.4 

4.8 

5.6 

3.6 

3.1 

2.2 

2.3 

2.4 

4.1 

2.3 

17 - 

18 

3.3 

5.0 

7.1 

4.7 

1.4 

3.9 

2.3 

1.9 

4.4 

2.7 

18 - 

19 

2.7 

5.8 

7.3 

3.3 

3.2 

2.2 

2.3 

2.1 

4.6 

2.2 

19 - 

20 

2.9 

3.7 

5.6 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.2 

3.3 

2.4 

20 - 

21 

2.8 

4.2 

3.4 

2.7 

2.7 

2.1 

2.1 

2.0 

2.9 

2.1 

21 - 

22 

2.4 

5.2 

3.7 

3.7 

3.2 

1.9 

2.0 

2.2 

3.5 

2.0 

22 - 

23 

1.8 

3.8 

3.7 

3.7 

2.3 

1.4 

2.4 

1.5 

3.2 

1.8 

23 - 

24 

1.9 

3.2 

4.1 

2.5 

' 1.6 

1.6 

1.7 

1.7 

2.7 

1.7 














Tablica 23. Verovatnođa pojave padavina u ođređjenom 
času u toku đana, u %o,Beograđ,1925-1965. 

Table 23 Precipitation occurrence probability at 

certain hour during the day in %,Belgrade, 
1925-1965. 


Meseci 

Časovi 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

0 - 

/ 1 

85%„ 

81 

82 

48 

49 

58 

76 

96 

1 - 

2 

81 

77 

85 

39 

56 

62 

74 

98 

2 - 

3 

72 

83 

75 

40 

46 

50 

77 

111 

3 - 

4 

82 

79 

70 

44 

46 

56 

90 

121 

4 - 

5 

80 

87 

74 

42 

46 

58 

91 

104 

5 - 

6 

89 

92 

78 

45 

53 

54 

84 

112 

6 - 

7 

91 

87 

76 

41 

52 

61 

76 

102 

7 - 

8 

77 

74 

61 

46 

45 

50 

72 

76 

'8 - 

9 

62 

72 

62 

41 

51 

46 

64 

98 

/ 9 - 

10 

62 

66 

60 

41 

39 

47 

68 

96 

.10 - 

11 

60 

59 

61 

33 

33 

39 

70 

88 

11 - 

12 

71 

53 

58 

35 

30 

36 

59 

86 

12 - 

13 

69 

80 

59 

41 

34 

42 

66 

81 

13 - 

14 

83 

86 

69 

49 

40 

37 

67 

82 

14 - 

15 

73 

93 

71 

48 

45 

46 

78 

75 

15 - 

16 

71 

101 

89 

49 

43 

41 

74 

81 

16 - 

17 

81 

100 

92 

46 

45 

59 

75 

88 

17 - 

18 

88 

104 

85 

55 

50 

59 

76 

89 

18 - 

19 

92 

113 

84 

56 

54 

65 

75 

95 

19 - 

20 

95 

114 

78 

53 

53 

61 

79 

96 

20 - 

21 

96 

97 

79 

60 

52 

58 

79 

100 

21 - 

22 

95 

93 

79 

53 

55 

54 

83 

95 

22 - 

23 

87 

100 

78 

54 

45 

52 

77 

79 

23 - 

24 

84 

98 

81 

49 

44 

51 

75 

96 


Kako uz svaku časovnu visinu padavina raspolažemo podacima o 
trajanju padavina u pomenutom času, to je izračunato proseč- 
no trajanje po časovima u dnevnom toku. Trajanje je izraženo 
u minutima, a prikazano je u tablici 24. 
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Tablica 


24. 


Table 


24 


Srednje mesečno časovno trajanje padavina 
u minutima, Beograd, 1925 - 1965. godine 

Mean monthly hourly precipitation duration 
in minutes, Belgrade, 1925 - 1965. 


Meseci 

Časovi 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X - 

XI 

0 - 1 

94 

94 

77 

50 

52 

65 

87 

121 

1-2 

95 

91 

85 

43 

49 

69 

82 

128 

2 - : 3 

82 

98 

82 

46 

48 

57 

101 

140 

3-4 

96 

88 

76 

47 

54 

66 

112 

147 

4-5 

107 

104 

82 

59 

52 

67 

110 

146 

5 - 6 

110 

118 

87 

53 

58 

63 

112 

141 

6-7 

115 

105 

77 

45 

52 

68 

93 

120 

7-8 

97 

85 

59 

48 

54 

56 

79 

92 

8-9 

82 

82 

59 

47 

53 

50 

74 

111 

9-10 

69 

76 

63 

40 

45 

56 

75 

107 

10 - 11 

74 

64 

61 

33 

39 

43 

81 

111 

11 - 12 

79 

60 

56 

29 

30 

39 

63 

95 

12 - 13 

80 

86 

53 

33 

33 

41 

68 

101 

13 - 14 

80 

88 

53 

39 

37 

32 

76 

98 

14 - 15 

76 

82 

53 

38 

34 

42 

91 

90 

15 - 16 

76 

106 

68 

43 

41 

50 

84 

101 

16 - 17 

81 

101 

82 

40 

45 

58 

87 

107 

17 - 18 

97 

111 

73 

53 

'49 

67 

88 

110 

18 - 19 

106 

116 

81 

56 

56 

66 

89 

111 

19 - 20 

102 

125 

77 

49 

48 

68 

90 

121 

20 - 21 

113 

113 

80 

53 

45 

66 

87 

117 

21 - 22 

108 

114 

80 

45 

.51 

58 

92 

113 

22 - 23 

101 

113 

77 

54 

49 

52 

91 

103 

23 - 24 

100 

109 

85 

52 

50 

51 

89 

103 

Časova 

36.6 

38.8 

28.8 

18.2 

18.7 

22.5 

35.1 

45.6 


U gornjoj tablici prikazan je dnevni tok trajanja padavina 
u odgovarajuđem mesecu. Najveđe prosečno časovno trajanje 
pađavina je u novembru, a na^manje u julu. Dnevni tok sred— 
njeg trajanja po časovima je različit po đanima u raznim me- 
secima u toku gođine. Najmanje trajanja je oko podnevnih ča- 
sova, a najveđe u jutarnjim i ranim jutarnjim časovima. Sre- 
dnje trajanje kiše po casovima je u julu, avgustu i septem- 
bru ispođ jednog časa (najmanje 6d 60 minuta), uglavnom od 
polovine do 1 časa mesečno, što predste.vlja vrlo malo traj- 
anje. U proleđnim i jesenjim danima kređe'se izmedju 1 i2 
časa. U ovoj tablici dato je takodje srednje mesečno traja— 
nje u časovima, koje iznosi u julu 18.2 i avgustu 18.7 čas- 
ova, a u novembru dostiže do 45.6 časova. Ovi podaci pokazu— 
ju da padavine u Beogradu imaju kratko trajanje u toku dana. 


Pored srednje časovne visine padavina, srednjeg časovnog tr— 
ajanja kiše korisno je proučiti čestinv. pojave kiše po časo- 


128 












vima u toku đaia. Srednja mesečna časovna čestina kiše pri- 
kazana je u ta'olici 25. 

Tablica 25. Sređnja mesečna časovna čestina pojave 
kiše, Beograđ, 1925 - 1965. gođine 

Table 25 Mean monthly hourly freguency of rain 
oocurrence, Belgrade, 1925 - 1965. 



Ako se razmatraju dnevni tokovi ovih vređnosti, onda se vidi 
da se najveđa časovna čestina javlja u novembru u jutarnjim 
časovima i da iznosi 3.6. Posle ove vrednosti treba spomenu- 
ti vrednost čestine 3.5 koja se javlja u maju u popodnevnim 
časovima. U letnjim mesecima najveđe srednje časovne čestine 
su znatno manje. Dnevni tokovi se menjaju iz meseca u mesec 
u toku godine. Najmanja vrednosti sređnje čestine su od apri- 
la do novembra u podnevnim časovima. Uopšte se može ređi đa 
su najmanje srednje čestine po časovima u najtoplijem delu 
dana, od 9 do 16 časova, a da su najveđe srednje čestine u 
popodnevnim časovima i ranim jutarnjim. 

Kao dopuna uz napred pobrojane karakteristike časovnih visi- 
na padavina služe čestine ođređjenih časovnih visina padavi- 
na po mesecima u toku godine. Ovom obradom obuhvađene su sl- 
edeđe klase čanovne visine padavina: 0.1-0.5, 0.6-1.0,1.1-2.0, 
2.1-5.0, 5.1-10.0 i visine veđe ođ 10.0 mm. Ako se razmatraju 
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čestine po meseeima u toku godine, prikazane u tablici 26., 
onda se vidi da je različita raspodela čestina po klasama vi- 
vine u toku godine. U hlađnijem delu godLne veđi broj čestina 
je na sasvim malim visinama padavina, dok se manji broj čest- 
ina javlja za klase sa veđim visinama, u toplijem đelu gođine 
javljaju se znatno veđe čestine osobito snih najveđih klasa 
sa visinom. Poznatno je da najveđi broj časovnih čestina do- 
lazi na klasu najmanjih visina pađavina od 0.1-0.5 mm. Uglav- 
nom na ove visine đolazi od 469%o'u julu đo 574%o u novembru. 
Takodje i na drugu klasu, od 0.6-1.0 mm, đolazi od 151%o u 
julu do 198%o u novembru. Časovne visine padavina od 1.1-2.0 
mm javljaju se znatno redje od onih manj.Lh visina i to u ma- 
ju 137%o f a u septembru 180%o. Prve tri klase časovne visine 
padavina, od 0.1do 2.0 mm u svim mesecima- od aprila đo okto- 
bra obuhvata od 91 do 78%' svih časovnih vrednosti visine pa- 
davina, a na ostale visine dolazi od 9 đo 22%, i to u hladni- 
jim mesecima manji, a u toplijim veđi procenti, što pokazuje 
da u toplom delu godine paćine dosta veliki procenat časovne 
visine padavina, koja je veđa od 2.0 mm. 

Mada je različit broj godina, pa prema tome i podataka u me- 
sacima registracija pađavina koji su ovđo obradjeni, kao što 
je to u početku istaknuto, svaka klasa čestina po mesecima 
ima svoj dnevni tok. Najveđe čestine su večernjim ili ranim 
jutarnjim časovima, a najmanje obično u prepodnevnim časovi- 
ma. 

O karakteristikama kišnih dana, ođnosno đnevnih tokova pađa- 
vina, dobija se dobra uvid ako se prouče čestine ukupnog 
trajanja kiše u svakom danu sa kišom. Вез obzira na to đa li 
je u jednom danu bila jeđna ili više odvojenih kiša. Odredj^- 
ene su čestine trajanja za svaki mesec odvojeno prema ukupn- 
a m trajanju od 0,1 do 24,0 časova. 

U tablici 27 prikazane su relativne čestine trajanja kiše. 









Tablica 26. čestine odredjenih časovnih visina 
padavina u dnevnom toku, Beograd, 

1925 - 1965. godina 

Table 26 Frequencies of certain hourly 

precipitation depths in đaily course, 
Belgrade, 1925 - 1965 


feseci 

! ' 


Л P 

R I L 





M A 

J 




Vislne птп 
časovi 

0.1-0.5 

0.6-1.0 

1.1-2.0 

2.1-5.0 5.1-10.0 >10.0 

0.1-0.5 

D.6-1.0 

1.1-2 

0 

2.1-5.0 5. 

1-10 

0 3-10.0 

0-1 

45 

15 

11 

7 



58 

19 

11 


5 


1 

1-2 

44 

11 

9 

5 



60 

15 

13 


3 


, 

2-3 

35 

1*1 

13 

3 

1 


59 

16 

9 


7 

3 

1 

3 - 4 

42 

18 

8 

6 



58 

16 

12 


4 

1 

1 

i - 5 

39 

18 

13 

2 



61 

18 

15 


9 

1 


5 - ! б 

55 

6 

15 

5 



63 

18 

18 


7 

1 

i 

6-7 

47 

16 

19 

. 



62 

15 

12 


11 

1 


7 -. a 

39 

12 

14 

5 



44 

16 

13 


11 

1 


8-9 

35 

12 

8 

3 



48 

14 

13 


8 

1 


9-10 

37 

7 

8 

4 



38 

13 

11 


8 

, 


10 -/11 

37 

8 

5 

3 



33 

16 

10 


8 

1 


11 -12 

44 

13 

6 

1 



32 

10 

10 


7 

2 


12'- 13 

37 

14 

11 

1 



39 

19 

18 


9 

7 

1 

13 - 14 

42 

14 

11 

5 


i 

38 

26 

13 


16 

5 

1 

14 - 15 

32 

13 

11 

9 

1 


61 

15 

14 


13 

9 

1 

15 - 16 

41 

11 

11 

9 

1 


49 

30 

12 


14 

6 

3 

16 - 17 

39 

11 

12 

7 

1 

1 

55 

24 

14 


18 

4 

3 

17 - 18 

39 

14 

14 

7 

5 


54 

27 

21 


12 

1 

4 

18 - 19 

42 

20 

14 

11 



64 

19 

22 


11 

9 

2 

19 - 20 

43 

14 

13 

11 

2 


69 

23 

16 


16 

4 


20 - 21 

43 

17 

12 

13 

1 


46 

29 

16 


14 

8 

. ■ 

21 - 22 

52 

13 

12 

10 



49 

24 

13 


17 

2 

2 

22 - 23 

47 

14 

14 

4 



62 

19 

14 


15 

6 

, 

23 • - -2T 

42 

15 

11 

7 

. 


61 

28 

11 


10 

3 

1 

tO ; 

571 

184 

158 

79 

7 

1 

523 

196 

133 


105 

29 

10 






- ;~'7' ' 









Meseci 



J 0 

N 





J D 

L 




f Visina rem 













Časovi 

0.1-0.5 0.6-1. 

1.1-2.0 

2.1-5.0 5.1-10.0 >10.0 

0.1-0.5 0.6-1.0 

1.1-2 

0 2.1-5.0 5 

1-10 

0 >10.0 

0-1 

50 

16 

10 

17 

3 


27 

12 

7 


6 

2 


1 - J 2 

50 

16 

12 

16 

3 

2 

26 

6 

7 


8 



2-3 

44 

16 

13 

9 

4 

2 

19 

6 

10 


9 

3 

1 

3-4 

49 

13 

8 

9 

3 

. 

17 

4 

12 


8 

2 

. 

4-5 

44 

15 

10 

16 

2 


23 

7 

7 


11 

2 

2 

5-6 

42 

13 

18 

9 

5 

. • 

32 

4 

7 


9 

2 

. 

6-7 

50 

19 

10 

6 

2 

1 

25 

7 

10 


3 

3 

1 

7-8 

34 

13 

13 

5 

4 

1 

28 

10 

5 


9 

3 


8-9 

40 

6 

11 

10 

2 

1 

18 

9 

14 


6 

1 

. 

9-10 

36 

9 

11 

12 

. 

2 

29 

3 

8 


8 


■■■ ■■■ . 

10 - 11 

33 

16 

8 

9 

4 

. 

25 

5 

2 


5 

2 

. 

11 - 12 

39 

7 

9 

11 

1 


30 

6 

5 


3 


1 

12 - 13 

38 

7 

10 

7 

3 

2 

23 

9 

5 


8 

2 

2 

13 - 14 

46 

15 

9 

9 

3 


28 

10 

9 


7 

3 

1 

14 - 15 

44 

16 

5 

14 

3 

1 

25 

12 

6 


9 

2 

4 

15 - 16 

48 

10 

20 

18 

9 

1 

22 

11 

11 


8 

4 

2 

166- 17 

46 

13 

23 

18 

2 

5 

18 

7 

8 


9 

5 ■; 

3 

17 - 18 

41 

14 

18 

12 

6 

7 

17 

10 

10 


18 

4 

3 

18 - 19 

32 

15 

18 

19 

6 

7 

25 

10 

12 


15 

3 

2 

19 - 20 

39 

15 

15 

10 

б 

6 

32 

10 

10 


9 

3 


20 - 21 

40 

16 

16 

18 

3 

1 

35 

10 

11 


6 

7 

. 

21 - 22 

46 

16 

10 

14 

3 

3 

30 

10 

8 


8 

3 

4 

22 - 23 

43 

11 

14 

17 

2 

2 

26 

8 

11 


10 

4 

4 

23 - 24 

50 

12 

13 

13 

2 

3 

25 

12 

9 


8 

2 

1 

to 

496 

154 

146 

143 

39 

22 

469 

151 

156 


153 

47 

24 


131 


































Tablica 27 


Čestina ukupnog broja časova sa kišom u 
kišnim đanima, u %o, Beograd,1925-1965. 



27 Freguency o£ total numbrar of hours with rain 
in rainy days, in % 0> Belgrade, 1925 - 1965. 


Meseci 





. 





Trajanje 

IV 

н 

> 

> 

VI Г 

VIII IX 

X 

XI 


0.1- l.Očas. 

361 

384 425 

’ 447 

445 

397 

293 

250 


1.1- 2.0 

143 

200 216 

244 

209 

183 

182 

194 


2.1- 3.0 

134 

141 131 

104 

119 

91 

111 

127 


3.1- 4.0 

86 

62 

72 

66 

76 

88 

103 

95 


4.1- 5.0 

50 

56 

49 

49 

41 

68 

63 

39 


5.1- 6.0 

41 

29 

31 

38 

38 

49 

45 

74 


6.1- 7.0 

52 

26 

21 

16 

15 

33 

47 

25 


7.1- 8.0 

27 

24 

12 

14 

20 

20 

45 

35 


8.1- 9.0 

20 

18 

11 

8 

9 

13 

26 

39 


9.1-10.0 

9 

13 

10 

8 

9 

13 

13 

28 


10.1-11.0 

11 

13 

б 

# 

. 

6 

13 

3 


11.1-12.0 

16 

7 

4 

# 

3 

16 

21 

18 


12.1-13.0 

11 

4 

4 

3 

11 


11 

25 


13.1-14.0 

11 

2 

2 


3 


5 

3 


14.1-15.0 

7 

5 

# . 


2 

10 

8 

7 


15.1-16.0 

5 

4 

2 




3 

3 


16.1-17.0 

5 

4 

. 

3 



3 

7 


17.1-18.0 

• 

2 




3 

3 

3 


18.1-19.0 

5 

2 






7 


19.1-20.0 

2 

, 

4 




3 



20.1-21.0 

2 

# 

, 



7 


11 


21.1-22.0 

# 

2 








22.1-23.0 

2 

2 

. 



3 

2 

7 


23.1-24.0 

• 

• 

• 







Iz ove tablice 

se 

vidi da u 

Beograđu u letnjim mesecima do 


45% svih kiša 

traj 

e do 1.0 

časa, dok u jesenjim 

od 25 

do 401 


U sleđecem pregledu prikazan je izvod iz tablice 27, s 

tim 

sto se daju po 

:.ues 

scima relativne čestine 

za trajanja 

< 3.Očas. 

od 3.1-6.0, od 

S • 1 

-9.0, 9.1 

-12 

.0 i>12.0 časova. 



Pregled relativnih 

čestina 

traianja 

pađavina,. u 

%» , 


Beograd, 1925- 

1965 

. godine 







Meseci 









Trajanje 


IV V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X XI 

^ 3.0 čas. 

538 725 


772 

795 

773 

671 

586 571 

3.1 - 6.0 


177 147 


152 

153 

155 

205 

211 208 

6.1 - 9.0 


99 68 


44 

38 

44 

66 

118 99 

9.1 - 12.0 


36 33 


20 

8 

12 

35 

47 49 

^ 12.0 


50 27 


12 

6 

16 

23 

38 73 
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Do3.o Sasova trajanje kiše obuhvata od 64% u aprilu do 80% 
u julu. Čestine se od hlađnijeg dela gođine poveđavaju prema 
toplijem, a zatim opet smanjuju prema kraju godine. Medjutim, 
kod svih veđih trajanja kiše godišnji tck je obrnut. Najveđa 
relativna čestina je u hladnijem đelu godine, a najmanja u 
sređnjem letnjem mesecu. Ove razlike raspođele u gođišnjem 
toku su kođ manjih trajanja kiše do 6.0 časova manje i kređu 
se od 152%o do 211%o, a kod veđih trajanja su znatno veđe iz- 
međju najveđe i najmanje relativne čestine. Tako kod traja- 
nja od 6.1 do 9.0 časova, najveđa relativna čestina iznosi u 
oktobru 118%o, a najmanja u julu 38%o, a kcd đužih trajanja 
još su veđe razlike. Ovo potvrdjuje da su dugotrajne kiše, 
na primer duže od б.о časova u letnjim mesecima vrlo retka 
pojava, tj 4 u julu samo u 5%, u junu u 8% i avgustu u 7% sv- 
ih slučajeva kiše. U proleđnjim i jesenjim mesecima ima do 
20% svih trajanja kiše koje traju duže od 6.0 časova. 

Kako su dugotrajne kiše karakteristične za pojedine klimatske 
oblasti, to su za Beograd izdvojene sve kiše које su trajale 
više od 9.0 uzastopnih casova. Kao jedna kiša smatra se i ona 
u Kojoj nije bilo prekida dužeg ođ 1 časa. Čestine ovih đugo- 
trajnih kiša, prema đužini trajanja, prikazane su u tablici 


Tablica 28. čestine dugotrajnih kiša, Beograd-/1925-1965. 

Table 28 Freguencies of long duration rains, 
Belgrade,. 1925 - 1965 



Podaci iz ove tablice pokazuju đa su čestine iz meseca u mes- 
ec vrlo različite. Veđ prema ranije opisanim karakteristikama 
padavina ustanovljeno je da se padavine koje duže traju jav— 
l^aju u hladnom delu godine, dok u julu i avgustu na primer 
uopšte nema padavina koje traju đuže od 18.0 uzastopnih časo- 
va, odnosno na^duze traju 17.4 i 17.3 časova. Tek od septem- 
bra do novembra, i od aprila do juna javljaju se pađavine,ko- 
je traju i đo 40 uzastopnih časova. Ali, ako se uzme u obzir 
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da je period u kome su vršene registracije padavina od apri- 
la do oktobra blizu 40 godina, a u novembru 19, onda se vidi 
da u novembru ima prosečno jedna dugotrajna kiša svake gođi- 
ne, koja traje duže od 9.0 časova, a u julu i avgustu se ja- 
vlja. samo jedna takva kiša svakih pet gođiria, a u ostalim me- 
secima češđe. - 

Interesantno je istađi visine padavina koje padnu u ovim đugo- 
trajnim kišama. Ove visine su vrlo različite i kređu se od 
2.6 ireu do 95.9 mm. Prema čestinama, u zavisnosti od trajanja 
i visine, iz tablice 29 se viđi da su najčešđe dugotrajne ki- 
še u kojima pađne dd 11 do 30 mm, a da posle ove visine dola- 
zi klasa od 31 do 60 mm. Ovo pokazuje đa dugotrajne kiše samo 
u izuzetnim slučajevima daju vrlo veliku visinu padavina. 

Tablica 29. Raspođela čestina odredjenih visina pađavina 

za kiše koje traju duže od 9.0 časova,Beograd, 
1925-1965. godine 

Table 29 Frequency distribution of certain precipitation 
depths for rainfall lasting more than 9.o hours, 

' Belgrade, 1925-1965. 


Trajanje 

čas. 

Visina пш 

9.1- 

12.0 

12.1- 

24.0 

24.1- 

36.0 

36.1->48.0 

48.0 

9.1- 

12.0 

12.1- 

24.0 

24.1- 

36.0 

36.1->48.0 
48.0 

APRIL 
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1 


2 

1 
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• 

• 

• 
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.. 

• 

• 
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J U L 




0 - 10 

1 

m 

e 

, ш 



m 

' и ' • 

11 - 30 

1 

2 


ш ш 

5 

ш , 

u ' 

• , 

31 - 60 ; : 

1 

5 

1 


2 

1 

’ m - 

, m 

61 - 90 



. 'v 

• • 

• 

• 

• 

• 

AVGUST 





SEPTEMBAR 



.0 - 10 

l 

1 


:-■•• : • 

3 

1 

■ • V 

• • 

11 - 30 

2 
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• 

• ■ 

1 

4 


• • 

31 - 60 

• 

■ 2 

. •■ 

> ■ 

1 

1 

1 

• • 

61 - 90 

— 
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• • 

• 

• 

1 

1 

OKKBAR 





NCVEMBAR 



0-10 

11 - 30 

31 - 60 

8 

7 

1 

6 

2 

• 

• • 

• • 

• • 

2 

4 

Л 11 

1 

1 

1 

: •: 

61 - 90 

• 

• 

1 

• 

• 

• 

• 

• 
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2јЈ SNEG i'snežni POKRIVAČ 

Poređ teČnih padavina u Beogradu je vrseno merenje i osmatr- 
anje padavina u čvrstom stanju, tj. padanje snega i prađeno 
obrazovanje snežnog pokrivača. Kako su pađanje snega i obra- 
zovanje snežnog pokrivača vidne karakteristike zimskog peri- 
oda, to đe u ovom đelu rada biti proučeni svi podaci o sne- 
gu i snežnom pokrivaču u Beogradu. Osmatranje pojave snega i 
snežnog pokrivača vršeno je od s'amog pcčetka, od kađ se vrše 
osmatranja, ali u početku niza nisu vršena redovno, kao i za 
vreme Prvog svetskog rata. Zbog toga ovaj đugogođišnji niz 
osmatranja nije potpun. Pa ipak i pored nekoliko zima koje 
neđostaju, raspolažemo pođaciraa za 70 zima, od kojih se jed- 
na razlikuje od druge. Pomođu ovih podataka se mogu proučiti 
sve glavne crte zimskog perioda u zavisnosti ođ klimatskih 
uslova u kojima se nalazi Beograd. 

O merenju padavina u čvrstom stanju, naročito snega,piše u 
Uputstvu za osmatranja i merenja na glavnim meteorološkim 
stanicama/(6) izmeđju ostalog i ovo:"Ako se u vreme merehja 
padavina nađje u kišomeru neotopljenog snega, treba ceo ki- 
šomer skinuti sa nosača i odneti u toplu prostoriju, a na 
njegovo mesto staviti drugi kišomer. Sneg koji se uhvatio 
spolja.na kišomeru treba ođstraniti. Kišomer sa snegcm ne sme 
se stavljati na peđ ni blizu peđi veđ malo pođalje, i treba 
ga držati■poklopljenog daščicom ili kartonom, da bi isparav- 
anje bilo što manje za vreme topljenja. Kad se sav sneg oto- 
pi, voda se meri menzurom na isti način kao kišnica". Ova me- 
todika merenja čvrstih padavina primenjLvana je prilikom me- 
renja visine padavina ođ snega u Beograđu od osnivanja Opse- 
rvatorije. U ovom đelu rada biđe prikazana visina pađavina 
dobivena iz snega. 

Za mnoge potrebe primene podataka o zimskim pađavinama vrlo 
je korisno da se rapolaže sa visinom pađavina dobivenom od 
snega i visinom tečnih padavina u hladnljoj polovini godine 
ođnosno u razđoblju u kome pada sneg. Kako u toku ovog hla- 
dnog periođa godine ima slučajeva kad u istom danu pada ki- 
ša, a zatim sneg ili susnežica, to se prilikom ođređjivanja 
visine padavina mora o tome voditi račuua. U dnevnik osmatr- 
anja se beleže znaci meteoroloških pojava, njen intenzitet 
i vreme trajanja sveke pojave. Prema ovlm zabeleškama iz ra- 
zvoja vremena beleži se pored izmerene visine pađavina znak 
za oblik padavina, zhak kiše ili snega, ili oba znaka zaje- 
dno. Prilikom odredjivanja visine padavina od snega, u koli- 
ko je u istom đanu padao sneg i kiša, postupa se na taj na- 
čin da se izmerena visina pađavina za taj dan izđeli na dva 
đela, pa se jedan deo sabere sa visinom padavina od snega u 
tome mesecu a drugi sa visinom tečnih pađavina. Ova metodika 
je priraenjena prilikom ođredjivanja visine pađavina od sne- 
ga u ovom radu. 

Zabeleška o znaku za kišu ili sneg porecl izmerene visine pa- 
davina-posluž ila je takodje kod određ j-ivanja broja dana sa 
snegom^.0.1 mm i broja dana sa kišom^O.l mm, koji se takodje 
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koji se tčkodje prikazuju u ovom radu. U 
hroj dana sa snegom ubrajaju se i oni dani u kojima je bilo 
kise i snega i.li susnezice u istom danu. U broj dana sa ki— 
šom ubrajaju su takodje oni đani u kojima je. bilo u istom 
danu kiše i snoga ili susnežice. 


2.1 Broj dana sa snegom 

U ovom delu rada biđe reči ne samo o broju dana sa snegom 
=?0.1 mm, veđ takodje o broju dana sa kišom=t0.1 mm, o bro- 
ju dana sa padavinama == 0.lmm, zatim o visini pađavina od sn _ 
ega o opštoj visini padavina u koju su uračunati sneg i kiša 
zajedno o ođnosu broja dana sa kišom prema broju dana sa pa— 
davinama, i o odnosu visine padavina od snega prema visini 
padavina za snag i kišu zajeđno. Da bi se pokazala širina va— 
rijacije broja dana sa kišom i snegom prikazan je najvedi i 
najmanji broj dana u odgovarajuđem periodu godina. Svi napr- 
ed pobrojani pcidaci prikazani su u tablici 31. u Tablici 30 
đat je hrološki prikaz svih podataka o broju dana sa snegom 
za mesece od oktobra do maja, a za sve potpune godine osmat- 
ranja. Ovo je uradjeno zbog toga da bi se uočila raspođela 
ovih podataka u toku meseci od oktobra đo maja i ukupan broj 
dana za ceo pomenuti period, a u odgovarajuđim godinama. 


u tablici 30 piikc.zan 3 ® broj dana sa snegom ^O.l mm za sve 
gođine, a za mesece od sređnjeg jesenjeg đo kraja proleda,za 
koje su postojali pođaci u periođu godina od 1888/89. do 
1964/65. U ovom periodu neđostaju podaci za 8 godina. Posto- 
jedi podaci pokazuju da sneg pada u Beogradu ođ oktobra do 
maja, a u_oktobru i maju samo u izuzetnim gođinama. Iz rasp- 
odele broja dana po godinama se vidi da najviše dana sa sne- 
gom ima u pravim zimskim mesecima i u martu. Osim toga iz ove 
tablice vidi se^da ^padanje snega može u nekim gođinama da iz- 
ostane i to najčešde u aprilu, zatim u novembru pa najzađ u 
martu, ali da je bilo nekoliko slučajeva da nije pao sneg u 
prvim zimskim^mesecima. u toku pobrojanih meseci (X-V) moše 
da bude najviše 52 đana sa snegom, kao u godini 1 962/63. Ako 
razmatra ukupan broj dana u ovim mesecima po godinama on— 
da se vidi da je najviše dana sa snegom bilo u sleđećim, i 
to: 1888/89 (42), 1890/91 (42), 1892/93 (41), 1894/95 (50), 
1908/09 (37), 1923/24 (39), 1930/31 (35), 1931/32 (44) ,1934/35. 
(39), 1939/40 (39), 1940/41 (36), 1941/42 (42), 1943/44 (38), 

1946/47 (42), 1952/53 (45), 1954/55 (42), 1955/56 (44) ,1957/58" 
(37) i 1961/62 (44) . Prema najbrojanim gođinama vidi se đa 
je u 20 od 69 navedenih razđoblja bilo đosta dana sa pađanjem 
snega. Ako se upoređe ove gcđine sa ranije izvršenim analiza- 
ma o karakteristikama zime u Beograđu (7) onda se vidi da od 
ovim 20 pobrojanih zima sa velikim brojem dana sa padanjem 
snega u 9 slučajeva zime su bile oštre i sa velikim brojem 
dana sa snežnim pokrivačem, dok su ostale bile sa nešto bla- 
zim karakter is tikama. Ovr podaci pokazuju da veliki broj da— 
na sa padanjem snega može đa bude i u zimi, koja nije izuze- 
tno oštra- 
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Tablica 

30. 

Broj dana sa snegom^O.l mm, 
Beograd, 1888/89-1964/65 .gođ. 

Table 

30 

Number of days with snow ^O.l mm 
Belgrade, 1888/89-1964/65. 


Meaaai 


Godina 

X 

XI 

XII 

I 

II 

III 

IV 

V 

UKUFMO 

1888/89. 


4 

1 

10 

14 

11 

2 


42 

1889/90. 


'■'3.-V 

12 

■ '■ 4 '. 

9 

6 

. 


V.; V 34 

1890/91. 


2 : 

15 

15 

5 

4 

1 


42 

1891/92. 


V 4 " 

■ ; ■. 

10 

■ ' 4 'Уг 

5 

. 


23 

1892/93. 


’i.:. 

ii 

16 

5 . 

• : 7 :• 

1 


41 

1893/94 


V‘ ; iV :: r 

9 

1 

• • 3 ; 

1 


r 

15 

1894/95. 


’:V : 7/V" 

11 ■: 

11 

i6 

4: ■ 

1 


50 

1895/96. 


з . 

6 

10 

б 

. 

4 


29 

1896/97. 


8 

6 

12 

6 

л ju:-: 



33 

1897/98. / 

2 : У 

3 

5 

2 

10 

i 



23 

1898/99. 


' 

1 

3 

5 

8 



17 

1899/1900. 


:. : ; 

8 

6 

■■ ■-. L 

■ б 



20 

1900/01. 



4 

11 

9 

•••. • 



24 

1901/02.. 


5 

1 

2 

1 

3 

У,- 


12 

1902/03. 


1 

9 

11 

1 




22 

1907/08 


1 


5 

l': ~i, : ' 

2 ; 



15 

1908/09 

4 

7 ; 

3 

8 

: 

' .. .■ ■ 

2 


37 

1909/1910 


3 

2 

б 

5;.: 




16 

1910/11 


4 

2 

7 

5 

1;; 

1 


.- 20 

1911/12 


. 

5 

11 

3 

. 

б 


25 

1912/13 . 


5 

3 

:;Љ 

5 

U.;; .■ 

£'3££- 


23 

1913/14 


;еЛ i 

5 

15 

1 

2 



23 

1916/17 


2 ::: ‘ 


11 

б 

4 У; 



23 

1917/18 


■ 

10 

1 


1 

• 

• 

17 

1920/21 


3 

4 

3 

4 




14 

1921/22. 


4 

Л7/. 

8 

l 6 

: : •; 



25 

1922/23. 


5 

,.;з.-/ 

7 

8 

: 2; ; ; 



25 

1923/24 


. 

ii 

8 

13 

7 



39 

1924/25 


7 

! V3.V : 

1 

1 

б 



18 : 

1925/26. 


6 

10 

б 

2 . 

3 



27 

1926/27. 


. 

■ 5 

4 

6 v 

;■ 



15 

1927/28. 


. 1 

B 

L 4 

2 

. : ;t-£ 



16 

1928/29. 


. 

6 

10 

8 

4 

4 


32 

1929/1930. 

. 


6 

1 

2 


. 


9 























Tablica 30. nast.avak 
Table 30 continue 


Нвзвс! 

Gođina 

X 

XI 

XII 

I 

II 

III 

IV 

V 

UKUPHO 

1930/31. 


1 

9 

9 

8 

8 



35 

1931/32. 


3 

9 

2 

14 

15 

1 


44 

1932/33. 



1 

11 

5 

5 

. 


22 

1933/34. 



16 

10 

6 

. 

2 


3 f. 

1934/35. 



2 

19 

12 

6 

. 


39 

1935/36. 



б 

2 

3 

. 

. ' 


11 

1936/37. 



5 

B 

4 

. 

. 


17 

1937/38. 


1 

5 

5 

2 

2 

3 


1 E 

1938/39; • 



13 

3 

2 

7 

. 


25 

1939/46. 



7 

13 

7 

11 

1 


39 

1946/41 . 



16 

7 

6 

3 

4 


36 

1941/42. 

1 

2 

12 

13 

7 

6 

1 


42 

1942/43. 


7 

5 

13 

1 

, 

1 


27 

1943/44. 


1 

4 

6 

14 

12 

1 


38 

1944/45. 


1 

3 

11 

1 

7 



23 

1945/46. 


, 

9 

7 

11 

2 



29 

1946/47 , 

1 

2 

6 

20 

11 

2 



42 

1947/.48; 


1 

9 

1 

6 

2 



19 

1948/49. 


4 

1 

6 

2 

6 



19 

1949/5.0. , 


1 

2 

9 

5 

, 



17 

1950/51. 


I 

4 

2 

1 

5 


* 

13 

1951/52. 


, 

2 

9 

13 

5 

3 

» 

32 

1952/53. 


1 

8 

11 

22 

2 


l 

45 

1953/54. 


, 

5 

13 

13 

2 



33 

1954/55. 


4 

2 

8 

10 

13 

5 


42 

1955/5 6. 

1 

4 

2 

8 

17 

10 

2 


44 

1956/57. 


9 

12 

7 

1 

1 

1 


31 

1957/58. • 


1 

10 

7 

4 

12 

3 


37 

1958/59. 


1 

3 

8 

7 

3 

, 


22 

19 5,9/1960. 


, 

3 

13 

1 

1 

. 


18 

1960/61. 


4 

2 

5 

4 

• 

. 


11 

1961/62'. 


• 

13 

8 

10 

13 

• 


44 

1962/63. 


7 

10 

17 

14 

2 

2 


52 

1963/64. 


• 

6 

9 

6 

6 

• 


27 

1964/65. 

• 

1 

6 

10 

13 

1 

* 


31 
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Tablica 


Table 31 


Broj dana sa padavinama, sa kisom i snegoni, 
visina padavina od snega i visina pađavina 
od snega i visina padavina (kiša i sneg 
zajedno) u irnn, Beograd, 1888-1962 i 1888-1967. 

Number of đays with prec.Lpitation, rain and 
snow, snow đepth and precipitation depth 
(rain anđ snow together), in mm, Belgrade 
1888-1962 anđ 1888-1967. 


I 

II 

III IV V VI VII VIII IX X XI 

fCII GOD. 

12.9 

10.8 

Srednjl broj dana r-a padavinamn 5-0.1 nnr. 

(ki8a 1 aneg zajedno) 1888-1962. godinn 

11.7 12.7 13.1 12.8 10.1 8.8 П.5 10.6 

12.4 

13.1 

137.5 

1 7.1 

6 .6, 

j Srednji broj dana na kišom^O.l mm (18ГВ-1962) 

9.4 12.7 13.1 1.2.8 10.1 8.8 В.Г 10.3 

11.2 

8.9 

119.5 

* ia 

15 

Najveđi broj dana sn kišom^O.l mm 

18 23 26 ' 21 18 20 2П 25 

24 

18 

170 

, 

, 

Najmanji broj dana sa kiSom>0.1 mm 

15 4 6 2 3 2 2 

1 

0 

86 

7.8 

6.3 

Srednji broj dana g;t gnegom * 0.1 tnm, (1888-1962) 

- 3.8 0.8 0.0 . . . . 0.2 

2.0 

5.9 

26.8 

20 

17 

Na jvedi bro j dana g;t snegom 0.1 mm 

15 6 1 . . . .1 

9 

16 

52 



Najmanji broj dana ita snegoma>0.1 mm 



9 

60. 3 

58.3 

Procenat broja đana sa snegomsO.l mm od 
broja dana sa padavinama a. 0.1'mm 

32.5 6.3 0 . . ' . . i.g 

16.1 

45.0 

19.4 * 

г 

21 

Visina padavina od :mega, u mm 1888-1967. 

15 2 0 . ' . . 0 

5 

24 

95 

42 

37 

Vislna pađnvinn (kiia 1 sneg zajednoju rnrn, 

1888 - 1967. godina 

44 57 75 80 64 50 4fi S7 

55 

52 

659 

% 66.7 

i 

56.8 

Prooenat vislne pađ.ivina od snega od vlF-ine 
padavina (kiSa 1 sneg zajedno) 

34.1 3.5 0 ... 0 

9.0 

46.2 

14.4 


140 



















Najmanji broj dana sa padanjem snega bio je u godini 1929/30. 
Ako se izđvoje godine u kojima je bilo-^15 đana sa padanjem 
snega, onda se vidi da je takvih godina bilo 9 puta, i to : 
1893/94 (15), 1901/02 (12), 1907/08 (15), 1920/21. (14), 
1926/27 (15), 1929/30 (9), 1935/36 (11), 1950/53 (13), 

i 1950/61 (11). Interesantno je istađi đa u 6 navedenih zi- 
ma od 1920/21 clo 1960/61 je bilo J_z.uzetno malo đana sa. sne- 
žnim pokrivačem, i đa su one bile ,blage zime. 

Kao što je napred istaknuto, u tablici 31. prikazane su ne- 
ke opšte;karakteristike padavinau tečnom i cvrstom stanju 
kao i broj đana sa padavinama, sa kišom i snegom. 

U Beogradu ima prosečno 137.5 dana sa padavinama, a 26.8 da- 
na sa snegom, ili 19.4 % od ukupnog broja dana sa padavinama. 
Dani sa snegom raspoređjeni su ođ oktobra do maja. Najviše 
dana ša snegom ima u januaru, a zatim u februaru i đecembru. 

U ova tri mesecia ima prosečno 20.0 dana sa snegom, dok je sa- 
mo 6.8 dana rasipored jeno na preostale mesece. Medjutim, u zi- 
mskim mesecima ima prosečno 22.6 dana sa kišom, što pokazuje 
da u ziraskim mesecima ima više dana sa kišom nego sa snegom. 
Najveđi broj dana sa snegom u jednom od zimskih meseci izno- 
si od 16 u decembru do 20 u januaru, dok najmanji broj dana 
u jednom mesecu pokazuje da ima godina u kojima i u prvim.zi- 
mskim mesecima može da izostane đan sa snegom, pa da pada sa- 
mo kiša. 

Procenat broja đana sa snegom ođ broja dana sa pađavinama iz- 
noši u januaru 60%, februaru 58% i đecembru 45% svih dana sa 
pađavinama. 

Da bi se videlo kakav je odnos visine padavina od snega pre- 
ma visini pađavina od kiše i snega, u tablici 31 poređ godi- 
šnje raspodele odgovarajuđih visina padavina prikazan je i 
ovaj ođnos. Prema ovim pođacima se vidi da izmerena visina 
padavina od snega iznosi 46.2% u đecembru, 66.7% u januaru, 
56.8% u februaru i 34.1% u martu. Poznato je da u ovim mese- 
cima padne dosta malo padavina, pa je zbog toga i visina pa- 
davina od snega đosta mala. 


2.2 Prvi i poslednji dan sa snegom 


Sređnji datum prvog dana sa padanjem snega je 24. novembar, 
a posleđnjeg 22. mart, prema tome u sređnjoj vrednosti, pe- 
riod padanja snega obuhvata 118 dana. Medjutim, prema poda- 
cima iz tablice 32, vidi se da je najraniji đatum pađanja 
snega bio 7. oktobar 1897., a najđocniji đatum sa snegom 11. 
maja 1953. godine. Veđ ovi podaci pokazuju da je verovatnođa 
padanja snega u Beogradu od prve đekađe oktobra do početka 
druge đekađe maja. Iz podataka navedenih u tablici 32, vidi 
se da je prvi sneg pao u 5 godina u oktobru, u 38 u novembru 
i u 28 u đecemiiru. Posleđnji dan sa snegom se takodje javlja 
u različito vreme iz godine u gođinu: u februaru u 13, u ma- 
rtu u 33 godine, a aprilu u 26 gođina i maju u 1 slučaju. 
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Prema ovim napred izlošenih pođacima so vidi da se pojava sn- 
ega javlja svake godine počev od jesenjih meseci i da traje 


Tablica 


Table 


Prvi i poslednji dan sa imegom ?0.1 mm, 
Beograd, 1888/89-1964/65 . gođ. 

First and last. day vri.th snav г -O.lrtm Belgrade, 
1888/89-1964/65. c J 


■ 


Godina 

Prvi 

posleđnj: 

. Gcdina 

Prvi 

Posleđnji 

1888/89 

5.и: 

4.IV 

1927/28. 

: 15 .XI 

15.III 

1889/1890 

n.xi 

6. III 

1928/29. 

4.XEI 

7.IV 

1890/91. 

19.5a 

1>iv 

1929/1930. 

18.XII 

19.11 

1891/92. 

2.)a 

13.III 

1930/31. 

17 .XI 

27.III 

1892/93. 

25. XI 

14.IV 

1931/32. 

1 .XI 

9. IV 

1893/94. 

25 .XI 

25.III 

1932/33.. 

8.XII 

25.III 

1894/95. 

23.5a 

5.IV 

1933/34. 

1 .XII 

3.IV 

1895/96. 

'22.XI 

8.IV 

1934/35. 

23.XII 

31.III 

1895/97.. 

: 22.5a 

10. Ш 

1935/36. - 

6. XII 

10.11 

1897/98. 

7.Х 

3.III 

1936/37 . 

1 .XXI 

23. П 

1898/99. ' 

22. ХП 

26.III 

1937/38. 

15.XI 

20.IV 

1899/1900. 

3.xii 

15.III 

1938/39. 

7.XII 

21.111 

1900/91 . 

2.ХН 

22.11 

1939/1940. 

8.XII 

8 .IV 

1901/02. 

24.5a 

31.111 

1940/41. 

1.ХЕ1 

12.IV 

1902/03. 

27.5a 

15.11 

1941/42. 

13.Х 

14.IV 

1903/04. 

27.XII 

- 

1942/43. 

10 .XI 

2 .IV 

1904/05. 

- 

8.IV , 

1943/44. 

9.XI 

l.IV 

1905/06. 

26.Х 

- 

1944/45.- 

10 .XI 

11.III 

1906/07. 

- 

10.IV 

1945/46. 

4.XII 

18.III 

1907/08. 

23.5a 

2.IV 

1946/47. 

24. ХП 

9. III 

1908/09. 

19.x. 

3.IV 

1947/48. 

. 17.XI 

26. III 

1909/1910. 

i9.xi 

13.ii v 

1948/49. 

25.XI 

21.III 

1910/11. 

12.5a 

9.IV 

1949/1950: 

З.ХЕ 

28.11 

1911/12. 

з.хп 

15.IV 

1950/51. 

6.XI 

11.III 

1912/13. 

6.5a 

16.IV 

1951/52. 

10. XII 

5.IV 

1913/14. 

i5.5ai 

12.III ‘ 

1952/53. 

12 .XI 1 

'. 11.V 

1914/15, 



. 1953/54. 

22 .XII 

8. III 

1915/16. 

- 

20.11 

1954/55. 

17.XI 

19. iv 

'1916/17. 

16. XI 

16.III 

1955/56. 

29.Х 

7.IV 

1917/18. 

3.501 

14.III 

1956/57. 

4.XI 

14. IV 

1918/19. 

- 

- 

1957/58. 

30.XI 

9.IV 

1919/20. 

- 

13.III 

1958/59. 

27 .XI 

14.III 

1920/21 . 

21.5a 

19.11 

1959/1960. 

14. XII 

: 5.III 

1921/22. 

8.5a 

20.11 

1960/61. 

23.XII 

8 .n 

1922/23. . 

. 19.5a 

17.III 

1961/62. 

: 7 .xii 

27.III 

1923/24. 

16.XII 

12.III 

1962/63. 

16.XI 

3.TV 

1924/25. 

15.5a 

18.III 

1963/64. 

6.XII 

" . 19.III 

1925/26. 

23 .XI 

25. III 

1964/65. 

4.XII 

: 8 .m : 

1926/27. 

8.XII 

18.11 . 





1 


do duboko u proleđe u zavisnosti od opŠtih uslova vremena. 

Veza izmedju početka i svršetka perioda sa snegom>0,lmm,od- 
nosno izmeđju prvog dana sa pađanjem snega i poslednjeg dana 
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sa padanjem snoga prikazana je na slici 7 za 69 zima, za ko- 
je su postojali podaci o prvom i poslednjem đanu п istom ra- 
zdoblju od oktobra do maja. Na ordinati je obeležen datum 
poČetka padanja snega, a na apscisi datum svršetka padanja 
snega. Sređnji datum prvog i posleđnjeg dana obeležen je sa 
0, a srednji datum za svaku godinu sa X. Kroz sređnji datum 
(0), je povučena horizotnalna i vertikalna crtkana linija, 
koja đeli sliku na četiri polja. Brojanjem broja slučajeva u 
svakom polju dobija se sledeđa raspodela: 

- Rani početak i rani svršetak u 14.0 godina, ili 20.0%; 

- Rani'početak i pozni svršetak u 21.5 gođina, ili 31.0%; 

- Pozni početak i rani svršetak u 20.0 godina, ili 29.0%; 

- Pozni početak i pozni svršetak u 13.5 godina,ili 20.0%; 

Veza izmedju pojave prvog i poslednjeg dana sa snegom u sez- 
oni prema slici 7, je takva da su najčešđi slučajevi, u 31.0% 
da sneg rano počne i pozno se završi, zatim u 29.0% da počne 
pozno, a rano se završi, i po 20.0% da se javlja sa ranim 
poče.tkom i ranim svršetkom i poznim početkom i poznim svrše- 
tkom.Ovo nam govori o tome da je pojava pađanja snega u Be 1 - 
ogradu iz gođirie u godinu vrlo različita. 



10 20 30 <0 50 eo 70 80 90 ОО 110 120 t30 1<0 ш 


poclednjl d*n 

Slika 7. Prvi i poslednji dan sa snegom, 
Beograd, 1888-1965. godine 

Fig. 7 First and last day with snow, 
Belgrade, 1888 - 1965. 
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2.3 Broj dana sa snežnim pokrivačem 

Pođ snežnim pokrivačem se podrazumeva sloj napadalog snega 
koji potpuno pokriva zemljinu površinu, a visina mu je naj-' 
man^e 1 cm. Svako jutro u 7 casova se izmeri pomođu snegome— 
rnog lenjira ukupna visina snežnog pokrivača i odvojeno vis- 
ina novog snega, pa se zabeleži u dnevnik osmatranja. Pored 
toga beleži se u dnevnik osmatranja pojava snežnog pokriva- 
ča u toku dana. Kako u ranijim gođinamn nije vršeno merenje 
novog snega, veđ samo ukupna visina snežnog pokrivača, to 
če u ovom delu rada biti proučene sve karakteristike ukupnog 
snežnog pokrivača, a prema sleđeđim parametrima, i to: broj 
dana sa snežnim pokrivačem, prvi i poslednji đan u zimskoj 
sezoni, periođi uzastopnih dana sa snežnim pokrivačem, mak- 
simalna visina snežnog pokrivača, broj đana sa određjenom 
visinom, itd. 

U tablici 3-3 prikazani su ekstenzo poc.aci o broju dana sa 
snežnim pokrivačem za 70 zima, ođ 1890/91 do 1966/67 .godine. 
Ovde se prikazuje period od oktobra do aprila, u kome se sa 
odredjenom verovatnođom javlja snežni pokrivač u Beogradu. 

Pa ipak, iz ovih pođataka se vidi da je najveđi broj dana 
skoncentrisan na zimske mesece - od decembra do februara ali 
da u ponekoj zimi ima veliki broj dana u novembru, a mnogo 
se češđe javlja veliki broj dana sa snežnim pokrivačem u ma- 
rtu. Razgleđajuđi podatke po pojeđinim zimama, vidi se da. 
ima nekoliko u kojima je snezni pokrivač trajao ceo mesec 
januar, a takodje i februaf. Ovo se ,javxlo 9 puta u januaru 
i 11 puta u februaru. 

Ukupan broj đana sa snežnim pokrivačem za zimu, ođnosno za 
celu sezonu, pokazuje da postoje ogromne razlike izmeđju ek- 
stremnih brojeva dana, tj. zima sa najveđim i najmanjim bro- 
jem dana sa snežnim pokrivačem. Tako na primer u zimi 1950/51 
bidjje samo 1 dan, a u zimi 1890/91 90 dana sa snežnim pok- 
rivačem. Srednji broj dana sa snežnim pokrivačem iznosi 42 
dana, pa se prema tome sve one zime u kojima ima više od 60 
dana sa snežnim pokrivačem, odnosno đo 90 dana, mogu smatra- 
ti vrlo snežnim zimama. u toku 70 zima bilo je 16 vrlo snež- 
nih zima. Smatra se da su snezne zime povszane sa oštrim i 
dugim zimama. Ako se analiziraju takve zime za Beograđ, onda 
s® vidi da je bilo zima u kojima ima veliki broj dana sa sn— 
ežnim pokrivačem, a da one sve ne spađaju u grupu oštrih i 
dugih^zima. Prema klasifikaciji zima, K. Milosavljeviđ (7) 
P°d oštrom zimom se smatra ona u kojoj je suma hlađnođa,su- 
ma negativnih srednjih đnevnih temperatura vazduha u toku 
zime 293° i više. 
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Tablica 

33. 

Hroj đana sa snežnim pokrivačem, 
lieograd, 1890/91 - 196fi / 67 .gođine 

Table 

33 

Kumber of days v;ith snow cover, 
Belarađe, 1890/91-1966/67. 


Mesec 

Zima 

X 

XI 

XII 

I 

II 

III 

IV 

UKUPNO 

1890/91. 

1 

• 

21 

31 

28 

9 

• 

90 

1894/95. 

• 

3 

17 

17 

28 

9 

• 

74 

1895/96. 

• 

2 

4 • 

31 

5 

1 

• 

43 

1896/97. 


4 

4 

7 

5 

• 

• 

20 

1897/98. 


1 

2 

1 

16 

• 

• 

20 

1898/99. 


• 

7 

8 

3 

9 

• 

27 

1899/1900. 


• 

25 

15 

» 

10 


50 

1900/01. 

• 

• 

2 

24 

16 

4 

• 

46 

1901/02. 

• 

6 

5 

2 

1 

• 

• 

14 

1902/03. 

• 

3 

26 

15 


1 

■ 

45 

1903/04. 


• 

3 

29 

10 

2 

« 

44 

1904/05. 


4 

* 

31 

23 


• 

58 

1905/06. 

4 

• 

1 

12 

14 

2 

1 

34 

1906/07. 

• 

• 

16 

20 

28 

16 

• 

80 

1907/08. 

• 

• 

1 

11 

25 


• 

37 

1908/09. 

2 

15 

3 

28 

28 

8 


82 

1909/1910. 

» 

8 

1 

5 

4 



18 

1910/11. 

• 

3 

1 

4 

13 

• 


21 

1911/12. 

• 



5 

6 



11 

1912/13. 


5 


e 


• 

• 

5 

1913/14. 

• 

• 

10 

31 

20 

• 

• 

61 

1916/17. 

• 

1 


12 

28 

9 


50 

1917/18. 

• 

• 

16 

8 

9 

• 

• 

33 

1920/21 

• 

.. ’• • - --’ 

-3 

2 

6 



11 

1921/22. 

• 

6 

18 

11 

15 



50 

1922/23. 

• 

6 

10 

9 

10 

• 

• 

35 

1923/24. 

• 

• 

11 

31 

16 

9 


67 

1924/25. 

• 

10 

7 

1 

• 

8 


26 

1925/26. 


3 

19 

2 

2 

2 


28 

1926/27. 

• 

• 

6 

• 

5 



11 

1927/28. 

• 

1 

16 

7 




24 

1928/29. 

• 

• 

13 

27 

28 

12 

1 

81 

1929/1930. 

• 

• 

7 

1 

2 



10 

1930/31. 

• 

• 

12 

14 

3 

5 

• 

34 

1931/32. 

• 

• 

13 

11 

18 

24 


66 

1932/33. 

• 

• 


23 

9 

4 


36 

1933/34. 

• 

• 

25 

18 

8 



51 

1934/35. 

• 


1 

21 

25 

5 


52 

1935/36. 

• 

• 

6 

• 

8 



14 

1936/37. 

• 

• 

3 

18 

3 



24 

1937/38. 

• 

1 

4 

16 

4 


2 

27 

1938/39. 

• 

• 

16 

17 

• 

4 

• 

37 
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Tablica 33. nastavak 
Table 33 continue 


Meseci 

Zime 

X 

XI 

XII 

I 

II 

III 

IV 

UKUPNO 

1939/1940. 

• 

. 

7 

31 

29 

15 


02 

1940/41. 


.. ш . - 

22 

23 

10 

2 

1 

58 

1941/42. 

■ 

5 

14 

29 

28 

13 


89 

1942/43. 

• 

11 

8 

26 

5 



50 

1943/44. 



.3 

9 

23 

13 


43 

1944/45. 

• 

• 

10 

22 

12 

2 


46 

1945/46. 

• 

. • !-• ~ 

17 

17 

18 

1 


53 

1946/47. 

3 

1 

7 

31 

28 

2 


72 

1947/48. 

• 

• 

16 

• 

7 



23 

1948/49. 


4 

• 

10 


15 


29 

1949/1950. 

• 

• 

3 

19 

10 



, 32 ■ 

1950/51. 


• 

4 

I 

4 

. 


П 0 i 1 0 !-■; ; 

1951/52. 


■ 

4 

11 

14 

4 


29 - 

1952/53. 


• 

10 

18 

17 

1 


•• 46 ■ - 

1953/54. 

• 

• 

9 

31 

28 



63 

1954/55. 

• 

3 

2 

6 

7 

7 

2 

27 

1955/56. 

• 

2 

1 

11 

29 

14 


57 

1956/57. 

* 

8 

15 

20 

• 



43 

1957/58. 

• 

1 

10 

12 

10 

19 

1 

53 

1958/59. 

• 

■ 

• 

14 

21 



35 

1959/1960. 

• 

• 

4 

23 




23 

1960/61. 

• 

• 

4 

12 

6 



18 

1961/62. 

• 

• 

18 

12 

26 

18 


74 

1962/63. 

• 

6 

17 

21 

24 



71 

1963/64. 

• 

• 

22 

31 

13 

q 


75 

1964/65. 

• 

• 

9 

21 

27 

3 


60 

1965/66. 

в 

4 

3 

22 

7 



36 

1966/67. 

• 

1 

6 

21 

4 

4 


28 

Sređnja 

0.1 

1.8 

8.3 

15.4 

12.4 

4.2 

0.1 

42.3 


U sledeđem predledu navedene su fironološkim redom sve oštre 
zime od 1887/88 do 1966/67. i broj dana .за snežnim pokriva- 
čem u'njima: 
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Z i m e 

Sume negativnih srednjih 
dnevnih temperatura 

Broj dana sa sne- 
žnim pokrivačem 

1887/88 

409.1° 

Nema podataka 

1888/89 

309.5 

Nema pođataka 

1890/91 

445.5 

90 dana 

1892/93 

448.3 

Nema podataka 

1908/09 

298.4 

82 dana 

1913/14 

313.0 

61 dan 

1928/29/ 

477.3 

81 dan 

1931/32 

324.3 

66 đana 

1939/40 

398.7 

82 dana 

1941/42 

411.0 

89 dana 

1946/47 

328.1 

72 đana 

1953/54 

396.2 

68 dana 

1962/63 

362.1 

71 dan 


Od- 13 naveđenih zima, šteta je što za 3 zime ne raspolažemo 
pođacima o sner.nom pokrivaču. Osim ovim 13 oštrih zima u ko- 
jima je bilo vrlo mnogo dana sa snežnim pokrivačem, bilc je 
još 6 izrazito snežnih zima i to: 1894/95, 1906/07. i četiri 
zime od 1961/62 do 1964/65. godine. u stvari, nikad se nije 
đesilo da je bilo više uzastopnih snežnih zima, sem možda u 
prvim dvema oštrim za koje ne raspolažemo pođacima o snežnom 
pokrivaču, a jedini izuzetak su četiri uzastcpne zime bogate 
snegom od 1961/62 do 1964/65., koje su bile u nedavnoj proš- 
losti. ■.; 

Svojim malim brojem dana sa snežnim pokrivačem ističu se sl- 
eđeđe zime: 


Z i m e 

Broj dana sa 
snežnim pokriv. 

Z i m e 

' Brcj dana sa 
snežnim pokrivačem 

1896/97 

20 dana 

1920/21 

11 dana 

1897/98 

20 dana 

1926/27 

11 dana 

1901/02 

14 dana 

1929/30 

10 dana 

1909/10 

18 dana 

1935/36 

14 dana 

1910/11 

21 dan 

1950/51 

' 1 dan 

1911/12 

11 dana 

1960/61 

18 dana 

1912/13 

5 dana 




Kao što ovaj pregled pokazuje, u 13 zima ođ 70, je bio .mali 
broj dana sa snežnim pokrivačem, koji iznosi od 1 do 21 da- 
na. Iz ovog pregleđa se takodje viđi da su upočetku ovog 
perioda godina bile dve uzastopne godine, a od 1909/10 do 
1912/13, četiri sa malim brojem dana sa snežnim pokrivačem. 

Srednji broj dana sa snežnim pokrivačem iznosi u Beogradu 
42.3 dana. u tablici 34 prikazan je sređnji broj dana sa sn- 
ežnim pokrivačem za Potsđam, Beč i Beograd. 
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Tabl.tca 34. Sređnji broj dana sa snejlnim pokrivačem 
u Potsdamu, Becu i Beogreidu 


Table 34 Mean number of đays with snow cover in 
Potsđam, Vien and Belgraće 


M e s t o 

Period 

godina 

X 

XI 

XII 

I ' 

II 

III 

IV 

UKUPNO 

Potsđam 

1893/94-1949/50 

Oil 

2.8 

9.5 

14.7 

13.1 

6.0 

0.4 

46.6 

B e č 

1905/06-1949/50 

0.1 

2.3 

9.8 

15.2 

13.1 

4.9 

0.4 

45.8 

Beograd 

1890/91-1966/67 

0.1 

1.8 

8.3 

15.4 

12.4 

4.2 

0.1 

42.3 


Mada su periodi osmatranja za ova tri regionalno uđaljena me- 
sta razlicita, ipak se radi o dovoljno đugim periodima osma- 
tranja, koji se mogu međjusobno uporediti. Ovi podaci se vr- 
lo dobro slažu. Položaj Beograda svakako da utiče na smanje- 
nje broja dana sa snežnim pokrivačem, ali težište najveđeg 
broja đana sa snežnim pokrivačem je svakako u sva tri zimska 
meseca, a osobito u januaru i februaru. 

Interesantno je istađi da se podaci za Beograd vrlo dobro 
slažu sa podacima za Potsdam, osobito v. tzv. evropskim zima- 
ma, u kojima je zahvađen zimom najveđi deo Evrope, pa i Ba- 
lkansko poluostrvo. To su zime sa velikim sumama hlađnođe , 
koje su napred navedene, рз i one zime u kojima nisu bile ve- 
like hladnođe, ali je bio veliki broj cana sa snežnim pokri- 
vačem. Znači da severni deo Balkanskog poluostrva ima u izr- 
azite hladnim zimama i u vrlo snežnim zimama slične uslove 
kao Sređnja Evropa. Vrlo se dobro slažu .podaci i u. godinama 
sa izrazito malim brojem dana sa snežnim pokrivačem,što po- 
kazuje da se i u tim slučajevima severni deo Balkanskog pol- 
uostrva nalazi često pod istim uticajeir. kao Srednja Evropa. 

To je bilo u zimama: 1897/98, 1898/99, 1912/13, 1924/25, 
1929/30 i 1948/49. '.'R. . 

Poznata je činjenica da trajanje i održavanje snežnog pokri- 
vača zavisi ođ ostalih meteoroloških uslova, osobito od te- 
mperature vazduha. Ako se grafički prikaže sređnja zimska 
temperatura (Х11-11) , broj dana sa snežnim pokrivačem (n) i 
ođstupanje broja đana sa snežnim pokrivačem od dugogođišnjeg 
proseka, tada se vidi vrlo lepo podudaranje podataka. Tako 
se u zimama sa najnižom temperaturom javlja najveđi broj da- 
na sa snežnim pokrivačem a u najtoplijim najmanji broj đana 
sa snežnim pokrivačem. Takodje i ođstupanje ođ dugogodišnjeg 
proseka broja đana poklapa se vrlo dobro sa raspođelom sređ- 
nje zimske temperature po zimama u toku ovog đugog periođa 
godina. Ovi podaci predstavljeni su grsfički na slici 8. 

KSksjpojava i trajanje snežnog pokrivačs zavisi od temperat- 
ure vazduha^to su proučeni dnevni podaci o temperaturi za Be- 
ograd iz perioda od 1921-1965. godine, a za one dane u raz- 
doblju u kome se javlja snežni pokrivač, tj. od 20.X đo21:IV. 
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Na slici 9 prikazana je srednja dnevna minimalna temperatura. 
vazduha i relati.vna dnevna čestina pojave dana sa snežnim po- 
krivačem. Brojne vrednosti o dnevnoj relativnoj čestini poja- 
ve snežnog pokri.vača prikazane su i u tablici 35. 

Tablica 35. Relativna dnevna čestina pojave snežnog 
pokrivača u %, Beograd, 1921-1965. god. 


Table 35. Relative đaily snow cover occurrence 

frequency in Belgrade in %, 1921-1965. 


Meseci 

Dani 

■B 


XI 

XII 

I 

II 

III 

IV 

1 



. 

15.6 

37.8 

44.4 

24.4 

“TTT“ 

2 



• 

20.0 

42.2 

51.1 

22.2 

# 

3 



. 

15.6 

4 4'.4 

48.9 

22.2 

2.2 

4 



. 

22.2 

42.2 

51.1 

22.2 


5 



. 

24.4 

40.0 

51.1 

24.4 


6 



. 

20.0 

42.2 

48.9 

22.2 


7 ' . 



. 

15.6 

42.2 

46.7 

20.0 


8 , 



• 

22.2 

42.2 

57.8 

22.2 


9 



. 

22.2 

42.2 

51.1 

24.4 


10 



2.2 

20.0 

42.2 

53.3 

22.2 


11 



4.4 

22.2 

46.7 

48.9 

17.8 


12 



4.4 

24.4 

48.9 

46.7 

15.6 

2.2 

13 



2.2 

28.9 

60.0 

44.4 

20.0 


14 



2.2 

24.4 

55.6 

44.4 

15.6 


15 



4.4 

26.7 

57.8 

44.4 

11.1 


16 



4.4 

28.9 

60.0 

42.2 

13.3 


17 



4.4 

33.3 

57.8 

37.8 

11.1 


18 



11.1 

26.7 

60.0 

40.0 

8.9 


19 



8.9 

26.7 

57.8 

46.7 

13.3 


20 



8.9 

26.7 

55.6 

42.2 

15.6 

4.4 

21 



6,7 

33.3 

55.6 

35.6 

13.3 

2.2 

22 



6.7 

35.6 

55.6 

46.7 

13.3 


23 



8.9 

40.0 

51.1 

42.2 

11.1 


24 



8.9 

48.9 

53.3 

37.8 

13.3 


25 

2 . 

2 

11.1 

44.4 

46.7 

33.3 

13.3 


26 

2. 

2 

13.3 

42.2 

51.1 

26.7 

11.1 


27 

2. 

2 

11.1 

42.2 

42.2 

28.9 

6.7 


28 



8.9 

40.0 

51.1 

26.7 

6.7 


29 



11.1 

44.4 

55.6 


6.7 


30 



15.6 

40.0 

51.1 


6.7 


31 




37.8 

42.2 


4.4 



Kao što pokazuje grafički prikaz dat na slici 9, u razdoblju 
od kraja oktobra do kraja aprila, godišnji tok ova dva elem- 
enta je obrnut: mala relativna čestina pojave snežnog pokriv- 
ača i visoka sređnja dnevna minimalna temperatura i velika 
relativna čestina snežnog pokrivača i niska temperatura vazđ- Л 

uha. Kako su na ovom grafikonu prikazane dnevna vređnosti,to 
obe linije imaju karakterističan tok iz đana u đan sa naglim 
porastom i naglim padom. Najveđa relativna čestina snežnog po- 
krivača, je u drugoj đekadi januara, ali se najniža sređnja 
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dnevna minimalna temperatura javlja u pocetku tređe dekađe 
januara. Kao što pokazuju dnevne vređnouti relativne česti- 
ne, one se kređu od trece dekade đecembra do tređe dekade 
februara od 30 đo 60%, a od 13. januara do 10. februara naj- 
češđa relativna čestina je oko 50%, što pokazuje da se u ov- 
im danima snežni pokrivač javlja svake druge gođine. 

Da bi se još bolje đovela u vezu pojava snežnog pokrivača i 
temperature vazđuha, bilo je korisno da se izračuna korela- 
cioni koeficijent. Za obračun korelacionog koeficijenta pos- 
lušila je sledeđa jednačina, koja omogučava da se njegov ob- 
račun brzo izvrši, i to: 


r = - 

Vi х г -$ у г 

gde je х odstupanje srednje pentadne temperature^i a у ods- 
tupanje sređnje pentadne relativne čestLne snežnog pokriva- 

ča. ' ;v ~ ■; 

Za obračun korelacionog koeficijenta nisu poslužile dnevne, 
veđ pentadne sređnje vrednosti kako temperature vazduha, ta- 
ko i pentadne relativne čestine snežnog pokrivača u toku 45- 
to gcđišnjeg niza godina, od 1921 do 1955. Prema pomođnim 
pođacima, prikazanim u tablici 36. vidi se da su ovom obrad- 
om obuhvađene pentade od 12.XI đo 31.111, tj. periodi od oko 
140 dana. Srednje pentađne vrednosti temperature vazđuha su 
samo od 16. do 30. januara bile niše od 0°C. Sređnja relati- 
vna čestina pojave snežnog pokrivača po pentadama je samo 
od 11. I do 9. II prelazila 50%. 

Izračunat korelacioni koeficijent iznosi r = -0.92. Ovo pok- 
azuje da je pojava snežnog pokrivača, cinosno njegovo obraz- 
ovanje i održavanje, u prvom redu ođređjena temperaturom va- 
zduha. 
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Tablica 36. бегаа za sračunavanie korelacionog koeficijenta 
izmsdju temperature vazđuha i relativne čestine 
pojave snežnog pokr'ivača, Beograd, 1921-1965.god 

Table 36 Pattern for computation of correlation coeffici- 
ent between air temperature and relative fregu- 
епсу of snow cover occurrence ,Belgrade ,1921-1965 


Pentada Broj 

pentađe 

1 

X 

2 

Y 

3 

X 

4 

У 

5 

ХУ. 

6 2 

X 

7 2 
_ У_ 


12. 

-16.XI 

1 

3.1 

3.5 

+5.2 

-27.2 

-141.44 

27.04 

739. 

84 

17. 

-21.XI 

2 

6.2 

8.0 

+ 3.3 

-22.7 

-74.91 

10.89 

515. 

29 

22. 

-26.XI 

3 

4.8 

9.8 

+ 1.9 

-20.9 

-39.71 

3.61 

436. 

81 

27. 

Х1-1.Х11 

4 

4.5 

12.5 

+ 1.6 

-18.2 

-29.12 

2.56 

331. 

24 

2. 

-6.XII 

5 

4.0 

20.4 

+ 1.1 

-10.3 

-11.33 

1.21 

106. 

09 

7. 

-11.XII 

6 

3.3 

20.4 

+ 0.4 

-10.3 

-4.12 

0.16 

106. 

09 

12. 

- 16 .XII 

7 

2.3 

26.7 

-0.6 

-4.0 

+2.40 

0.36 

16. 

00 

17. 

-21.XII 

8 

0.7 

29.3 

-2.2 

-1.4 

+3.08 

4,84 

1. 

96 

22. 

-26 .XII 

9 

0.4 

42.2 

-2.5 

+11.5 

-28.75 

6.25 

132. 

25 

27. 

-31.XII 

10 

1.3 

40.9 

-1.6 

+10.2 

-16.32 

2.56 

104. 

04 

1. 

-5.1 

11 

3.0 

41.3 

-1.9 

+10.6 

-20.14 

3.61 

112. 

36 

6. 

-10.1 

12 

0.1 

42.2 

-2.8 

+11.5 

-32.20 

7.84 

132. 

25 

11. 

-15.1 

13 

0.0 

53.8 

-2.9 

+23.1 

-66.99 

8.41 

533. 

61 

16. 

-20.1 

14 

-0.4 

58.2 

-3.3 

+27.5 

-90.75 

10.89 

756. 

25 

21. 

-25.1 

15 

-1.3 

52.5 

-4.2 

+21.8 

-91.56 

17.64 

475. 

24 

26. 

-30.1 

16 

-0.8 

50.2 

-3.7 

+19.5 

-72.15 

13.69 

380. 

25 

31. 

1-4.II 

17 

0.5 

47.5 

-2.4 

+16.8 

-40.32 

5.76 

282. 

24 

5. 

-9. II 

18 

0.5 

51.1 

-2.4 

+20.4 

-48.96 

5.76 

416. 

16 

10. 

-14.11 

19 

0.5 

47.5 

-2.4 

+16.8 

-40.32 

5.76 

282. 

24 

15. 

-19.11 

20 

1.6 

42.2 

-1.3 

+11.5 

-14.95 

1.69 

132. 

25 

20. 

-24.11 

21 

1.6 

40.9 

-1.3 

+10.2 

-13.26 

1.69 

104. 

04 

25. 

II-l.III 

22 

3.5 

28.0 

+0.6 

-2.7 

-1.62 

0.36 

7. 

29 

2.- 

6. III 

23 

4.0 

22.6 

+1.1 

-8.1 

-8.91 

1.21 

65. 

61 

7.- 

ll.III 

24 

4.5 

21.3 

+1.6 

-9.4 

-15.04 

2.56 

88. 

36 

12. 

-16.III 

25 

5.1 

15.1 

+2.2 

-15.6 

-34.32 

4.84 

243. 

36 

17. 

-21.III 

26 

6.3 

12.4 

+3.4 

-18.3 

-62.22 

11.56 

334. 

89 

22. 

-26.III 

27 

е.б 

12.4 

+5.7 

-18.3 

-104.31 

32.49 

334. 

89 

27. 

-31.III 

28 

9.8 

6.2 

+6.9 

-24.5 

-169.05 

47.61 

600. 

25 

Sređnja 

suma 


2.9 

30.7 



-1267.29 

242.85 

7771. 

15 


1. X - Sređnja pentađna bemperatura vazduha 

2. Y - srednja pentadna verovatnođa sneŽnog pokrivača 

3. k - ođstupanje sređnje pentađne teraperature 

4. у - ođstupanje srednje pentađne verovatnođe 

snežnog pokrlvača 


-1267.29 

r = 1373.76 “ ~ 0 ' 922 
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2.4 


Prvi i poslednji dan sa snežnim pokrivačem 
u zimskoj sezoni 

Najraniji đan pojave snežnog pokrivača u Beogradu bio je 20. 
oktobra 1908. godine. Tog dana se obrazovao snežni pokrivač 
koji je istog dana nestao. Posle dva dana formirao se u ist^ . 
om mesecu ponovo snežni pokrivač koji je t.rajao samo jedan 
dan. Tako da se može reči đa snežni pokrivač koji se obrazuje 
rano u ^eseni kratko traje. Ali u oktob.ru 1905. javio se sne~ 
žni pokrivač, koji je trajao Četiri uzastopna dana, a u okt- 
obru 1946., koji je trajao tri đana. Samo u oba slučaja obr- 
azovao se snežni pokrivač pređ kraj posleđnje dekade oktobra. 

Srednji početak pojave snežnog pokrivača je 4. decembar. U 
veđini godina pojava prvog dana sa snežnim pokrivačem je u 
novembru ili u đecembru, međjutim, ima nekoliko slučajeva u 
kojima se obrazovanje snežnog pokrivača javilo na početku no- 
ve godine. Ovakvi slucajevi su se javili u sledeđim zimama: 
1911/12 3.januara, 1932/33 б.јапиага, 1950/51 19. januara, 
1951/52 14. januara, 1958/59. 7. januara, 1959/60, 13.janua- 
ra i 1960/61. 6.januara. U zimi 1950/51, kad se javio samo • 
jedan dan sa snežnim pokrivačem, ovaj slučaj ie bio i orvi 
i poslednji dan u sezoni'. , : , . % hf 

Srednji datum posleđnjeg dana sa snežnin pokrivačem je 5.ma- 
rt. U pojedinim gođinama ima dosta dana sa snežnim pokrivač- 
em i posle ovog datuma, poznije u proleđe do aprila. Posled- 
nji dan sa snežnim pokrivačem se javio 1906. 1. aprila, 1929. 
3. aprila, 1938 . 21,aprila, 1941. 12. apriJ.a, 1955. 20.apri— 
i 1958. l.aprila. Ali se đesava takodje da poslednji dan 
sa snežnim pokrivačem bude veđ u januaru. To se desilo u zi- 
mi 1927/28. 13. januara, 1950/51 19.januara i 1956/57 30.ja- 
nuara, a u zimi 1912/13 poslednji dan sa snežnim pokrivačem 
je bio 12. novembar 1912., đok ga ц ostalim mesecima nije bi- 

lo. r : , :■■■ 


Na slici 10. prikazan je datum prvog dar.a sa snežnim pokriv- 
ačem u jesen u zavisnosti od posleđnjeg dana u proleđe. Dani 
prvog dana sa snežnim pokrivačem prikazani su na orđinati,a 
poslednjeg dana na apscisi. Svaka tačka-kristiđ predstavlja 
uslove u odgovarajuđoj zimi. Kao što se vidi, tačke su rasu- 
te na velikom prostoru. Odnos srednjeg datuma prvog i posle— 
dnjeg dana sa snežnim pokrivačem prikazćm je na slici 10 po- 
mođu kruga. Kroz ovaj krug se povlače dve crtkane linije, je- 
dna horizontalno a druga vertikalno, koie dele Sve rasute ta— 
čke odnosa na četiri polja. Sada se u svakom polju izbroji 
broj krstiđa, a oni koji se poklapaju se crtkanom linijom de- 
le se tako sto se 0.5 cestine đođa jedncm, a 0.5 drugom polju. 
Na taj način je dobivena sledeđa raspodela čestina: 


Rani početak-rani svršetak snežnog pokrivača = 16.5 

...24.3 

Pozni početak-rani svršetak snežnog pokrivača= 15.5 

... 22.8 


slučajeva 
% 

slučajeva 
% 
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rani početak-pozni svršetak snežnog pokrivaca = 19.5 slučajeva 

...:28.6 % 

pozni početak-pozni svršatak snežnog pokrivača = 16.5 slučajeva 

...24.3 % 

Ovaj način prikazivanja pođataka pokazuje đa se u Beogradu 
najčešde, tj. u 28.6% slučajeva javlja rani početak i pozni 
svršetak snežnog pokrivača. Najredje se javljaju slučajevi 
poznog početak i ranog svršetka pojave snežnog pokrivača. 

Umesto srednjeg početka i srednjeg svršetka snežnog pokriva- 
ča može da se izračuna tzv. Madijan ili centralna vređnost za 
početak i svršatak snežnog pokrivača. Ova vrednost ima pred- 
nost u odnosu na sređnju vređnost u mnogo pogleda. Ona je 
gotovo uvek reprezentativna i čini bolju meru za verovatno- 
đu pojave, pošto se polovina celog kolektiva nalazi ispređ 
i poziadi'- ove /rednosti. Izuzetak od reprezentativnos fei se 
javlja onda kad više od polovine svih slučajeva padne u ne- 
ku ekstremnu klasu. Ali to nije slučaj kod Beograda. Dalje 

Slika 10. Prvi i poslednji dan sa snežnim ppkri'vačem 
Beograd, 1890/91-1964/65. godine ' 

Fig. 10 First and last day with snow cover, 

Be.lgrade, 1890/91-1964/65. 
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је prednost vređnosti medijana u tome, da-se on može koris- 
titi i onda, kad osmatranja ne pokazuju neku definisanu vr- 
ednost, da su se na primer javile zime u kojima nije bilo 
snežnog pokrivaca. Ako bi se u takvim slučajevima htelo da 
se izračuna srednji datum (aritmetička sred.Lna) , onda bi ta 
vrednost bila sumnjiva. Medjutim, vrednost medijana je rep- 
rezentativna čak i onđa kad se samo u više od polovine svih 
obradjenih zima javio snežni pokrivač. Da bi se mogla odre- 
diti vrednost medijana svi su podaci poSetka i svršetka po- 
jave snežnog pokrivača u toku zime sakupljeni u klase od po 
10 dana, a čestine su prikazane u tablicL 37. 


Srednji datum prvog snežnog pokrivača je 4.XII, a međijan po- 
jave prvog dana sa snežnim pokrivačem je З.ХИ. Takodje se 
srednji datum poslednjeg dana sa snežnim pokrivačem slaže sa 
medijanom, jer je izračunata vrednost 5.III, a medijan 8.III. 
Čestine pojave datuma od po 10 dana pokazuju za prvi dan : sa 
snežnim pokrivačem da ima klasa u kojima se prvi dan najčeš- 
đe javlja, ali da ove klase obuhvataju veliki period i da se 
medijan javlja u jednoj od tih klasa. Kođ poslednjeg datuma 
sa pojavom snežnog pokrivača nije takav slučaj. Medijan se 
ne javlja u klasi u' kojoj je najveđa čestina datuma pojava 
poslednjeg dana sa snežnim pokrivačem. 


U klimatološkom smislu vrlo je koristan podatak o pojavi sne- 
žnog pokrivača. U vezi sa primenom ovih podataka u poljopriv- 
redi, šumarstvu, vodoprivređi, saobrađaju itd., imaju veliki 
značaj pođaci o tome kad se može očekivati snežni pokrivač 
dužeg trajanja, jer je postojan snežni pokrivač značajan me- 
teorološki faktor za postojano mrazno vreme. Qn pri tom zaš- 
tiđuje tlo od jakog hladjenja. Hidrološki značaj snežnog pok- 
rivača je u tome, što on ima sposobnost primanja■tečnih pada- 
vina a može i da prikupi vodu. On uslovljava na taj način po- 
merenja oticanja padavina, koje su u proLeđu od velikog zna- 
čaja za vodostaj u rekama. 
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2.5 Periodi snežnog pokrivaSa 

Da bi se dobio pregled o dužini pojeđinLh perioda snežnog po- 
krivača, ili da bi se đobio bolji uvid o zimskom pokrivaču, 
izradjena je čestina perioda sa snežnim pokrivačem prema nji- 
hovom trajanju i prikazana u tablici 38 za ceo obradjeni niz 
godina, od 1890 đo 1965. godine. 

Tablica 38. Relativna čestina perioda snežnog pokrivača 

i relativna čestina dana obuhvađenih periodima 
snežnog pokrivača, (ukupno 412 perioda sa 3o37 
dana), Beograd 1890-1965. godine 

Table 38 Relative frequency of snow cover periods and 
relative frequency of days included in the 
periods with snow cover (;otal 412 periods 
with 3.037 days) , Belgrade, 1890'-1965. 


Trajanje perioda u danima 

| . ...... 

1-5 

6-10 

11-15 16-20 21-30 31-40 '41-50 51-60 
Relativna čestina 

61-70. 

71-80 

81-90 

% 68.8 

13.2 

5.3 4.9 3.1 1.4 1.2 0.7 

1.0 

0.2 

0.2 



Relativna čestina dana c±iuhvađtjnih 
periođima snežnog pdkrivača 




% 20.4 

14.2 

9.3 11.4 10.8 6.9 7.6 5.3 

8.6 

2.6 

2.9 


Ovi podaci pokazuju da od svih perioda snežnog pokrivača,ko- 
jih je bilo 412, bez obzira na trajanje, na trajanje od 1-5 
dana dolazi 68.8% perioda, a na trajanje od 6-10 dana, 13.2%, 
ili da na snežni period trajanja od 1-10 dana dolazi 82.0 % 
svih perioda sa snežnim pokrivačem. Osin toga, na trajanje 
od 11-20 dana đolazi 10.2%, dok samo preostalih 7.8% đolazi 
na periode dužeg trajanja od 20 dana. Maksimalna đužina per- 
ioda od 88 dana bila je u zimi '1890/91, od 11.XII do 8.III. 
Medjutim, ako se izračuna koliko je dana sa snežnim pokriva- 
čem obuhvađeno ođgovarajuđom čestinom perioda, onda se vidi 
da je periodima od 1-10 dana bilo obuhvađeno 34.6 % dana,ođ 
11-20 20.7% dana, 21-40 dana 17.7 % đana, a periodima dužim 
od 40 dana 27.0 % dana sa snežnim pokrivačem. Ovi pođaci po- 
kazuju da je jedna tređina dana od ukuprio 3037 đana obuhvađ- 
ena periodima trajanja đo 10 dana, đok su svi preostali dani 
raspoređjeni na periode sa dužim trajaniem. 

Vrlo je interesantno istađi u kojim mesecima se javlja snež9- 
ni pokrivač koji traje duže od 10 dana u zimskim mesecima. 
Zbog toga su u celom obradjenom nizu izc.vojeni periođi sa tr- 
ajanjem snežnog pokrivača dužeg od 10 đana. Ova obrada je iz- 
vršena po đekađama, tako da su periodi t.rajanja 10 đana upi- 
sivani u one dekade u kojoj se nalazio veđi deo. Ako bi se 
periodi protezali iznad više dekada,pa i meseci oni su đelje- 
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ni na pojeđine ođgovarajuđe đekađe. 

Tablica 39. Raspodela snežnog pokrivafia sa trajanjem ==10 
dana u odgovarajuđem periođu, u %,Beograđ, 
1890-1965. godine 

Table 39 Distribution of snow cover with đuration of 
2:10 days in corresponding periods, in % 
Belgrade, 1890-1965. 


Novembar 

D e c.e m b 

a r 

J a n u a r 

1 - 10 xi-20 21-30. 

1-10 .11-20 

21-31 

: 1 - 10 11-20 21-31 

. 0.5 1.0 

2.0 6.1 

9.1 

9.6 13.2 14.3 

F e 

b r u a r 

M a 

r t 

1 - 10 

11-20 21-28 1 

- 10 

11-20 21-31 

15.3 

12.7 8.1 

6.1 

1.0 1.0 


Raspodela snežnog pokrivaca sa trajanjem >Л0 dana u toku hla 
dnog perioda pokazuje da se takvi snežni pokrivači javljaju 
od druge dekađe novembra do trede đekade marta. Najveđa rel- 
ativna čestina je u prvoj đekađi februara, a zatim u tredoj 
januara. Ali ako se posmatraju svi meseci u kojima se javlja 
snežni pokrivad takve dužine, onđa se vidi da je on imao na- 
jvedu čestinu pojave ođ druge dekađe januara do druge đekađe 
februara. Ako se ovi podaci uporede sa oriima prikazanim u ta 
blici 36, kolona 1 i 2, onda se vidi da se u pomenutim deka- 
dama, ođnosno gentadama, javlja najniža temperatura vazduha 
od -1.3 do 1.6°C i najveda verovatnoda pojave snežnog pokri- 
vača od 42.2 do 58.2%. Prema tome se ovaj deo zime u Beogra- 
du može smatrati delom sa najjačom zimom. Ako se pogleđa go- 
dišnja raspođela dnevnih vređnosti vazđušnog pritiska, onda 
se vidi da su u đrugoj i tredoj đekađi januara najviše vred- 
nosti vazdušnog pritiska u toku cele godine, ali da je i u 
slededim dvema đekađama vazdušni pritisak još . đosta visok 
(8). u ovim dekadama se zadržava anticiklon više dana, a vr- 
eme je u ovim anticikloniiua okarakterisano velikom hlađnodom 
i snežnim pokrivačem. 

Za mnoge praktične potrebe vrlo je korisno poznavati kada se 
javljaju periodi sa snežnim pokrivačem koji traju 3 i više 
dana. Deo gođine obuhvaden ovim periodima đosta je kradi od 
onog kojim su obuhvadeni svi dani sa snežnim pokrivačem. Ako 
se detaljno razgledaju čestine perioda snežnog pokrivača u 
trajanju 1, 2, 3 i td. dana onđa se vidi, da na periode tra- 
janja 1 i 2 đana od ukupno 412 perioda đolazi 194, ili 47% 
svih perioda. Dalje treba imati u viđu da je snežni pokrivač 
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koji traje tri dana i više, u ravnici vnđ karakterističan za 
zimske uslove i da ima veliki značaj za poljoprivređu, saob- 
rađaj i td. U tabliei 40 prikazani su pomenuti podaci za niz 
.1890/91, 1894/95 do 1913/14 i 1920 do 1965., tj. za 68 zima. 

U • jednoj ođ zima nije bilo perioda sa trajanjem od 3 dana, 
pa se zbog toga ona i ne javlja prilikom razmatranja statis- 
tičkih podataka. 

Tablica 49. Početak i kraj snežnog pokrivača trajanja 

tri i više dana u toku zime,Beograd 1890-1965. 

Table 40 Beginning and end of snov' cover lasting 
three or more đays during the winter, 

Belgrade, 1890-1965. 




Kraj 

Z i m a 

Pnčetak 

Кт-а j 

1890/91 

11.XII 

8.III 

1931/32 

1 .XII 

29.III 

- 

/ . 


1932/33 

8.1 

25.III 

1894/95 

. 15.XII 

9. III 

1933/34 

8.XII 

8.11 

1895/96 

7. XII 

2.11 

1934/35 

11.1 

6.III 

1896/97 

27.XI 

12.11 

1935/36 

22.XII 

15.11 

1897/98 

4.11 

20.11 

1936/37 

13.1 

30.1 

1898/99 

23.XII 

29.III 

1937/38 

29.XII 

16.11 

1899/1900 

8.XII 

10.111 

1938/39 

16.XII 

22.III 

1900/01 

7.1 

3.111 

1939/194 0 

27.XII 

13.111 

1901/02 

25.XI 

3 .XII 

1940/41 

13.XII 

12.11 

1902/03 

5.XII 

28.1 

1941/42 

14.XI 

11.III 

1903/04 

29.XII 

29.11 

1942/43 

18 .XI 

5. II 

1904/05 

28. XI 

23.11 

1943/44 

6.1 

29.III 

1905/06 

27.Х . 

14.11 

1944/45 

23.XII 

16.11 

1906/07 

13.XII 

17.III 

1945/46 

5.XII 

27.11 

1907/08 

5.i 

22.11 

1946/47 

25.Х ■■"■ 

1.111 

1908/09 

21.XI 

8. III 

1947/48 

11.XII 

20.11 

1909/1910 

22.XI 

14.11 

1948/49 ; 

27 .XI 

25.III 

1910/11 

23.xi 

12.11 

V 1949/1950 

13.XII 

10.II 

1911/12 

29.1 

6. II 

1950/51 ; 

4 

.. : I \.: 

1912/13 

8.XI 

12. XI 

1 1951/52 

14.1 ■ . 

9.III 

1913/14 

8.XII 

20.11 

1952/53 

5.XII 

22.11 




1953/54 

23.XII 

28.11 

1916/17 

: 7.i 

7. III 

1954/55 

18.XI 

6. III 

1917/18 

З.Х1 

22.11 

1955/56 

1.1 

20.III 

’.rr.. 



. 1956/57 

20 .XI 

30.1 

1920/21 

14.XII 

10.II 

1957/58 

30.XI 

26.III 

1921/22 

11.XI 

20.11 

1958/59 

16.1 

24.11 

1922/23 

25 .XI 

17.11 

1959/1960 

6.1 

29.1 

1923/24' 

21.XII 

16.III 

1960/61 

12.1 

5. II 

1924/25 

17.XI 

20.111 

1961/62 

15.XII 

29.III 

1925/26 

29.XI 

21.XII 

.1962/63 

24.XI 

2.III 

1926/27 

25. XII 

29.XII 

1963/64 

12.XII 

20.III 

1927/28 

. 14.XII 

6.1 

1964/65 

4.XII 

3.III 

1928/29 

17.XII• 

12.III 




1929/1930 

19.XII 

24.XII’ 

Sređ. 

8.XII 

19.11 

1930/31 

23.XII 

14.111 
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U tablici 40 prikazani su pođaci za svaku pojedinu zimu. Ovi 
podaci pokazuju da se snežni pokrivač, koji traje najmanje 3 
uzastopna dana. može javiti u Beogradu od 25.X (1946) đo 29. 
III (1899., 1932.,1944. i 1962.), ali đa ima zima u kojima je 
prvi datum vrlo đockan, kao na primer tek 4.februara (1898.), 
ili da se poslođnji datum javi vrlo rano,kao na primer 12.no- 
vembra 1912. Te iste zime period sa snežnim pokrivačem trajao 
je od 8 do 12. novembra i u toku cele zime ga više nije bilo. 
Srednji datum pojave prvog i posleđnjeg perioda snežnog peri- 
oda sa trajanj€'.m od 3 dana i više u toku zime je 8.đecembra 
i 19. februara. 

Da bi se mogao izvesti medijan za pojavu prvog i posleđnjeg 
dana sa snežnim pokrivačem sa trajanjem 3 dana i više, svi su 
datumi izđvojeni u klase ođ 10 dana u razmaku od pojave pr- 
vog i posleđnjeg dana. Apsolutne i relativne čestine po poje- 
dinim klasama 1 medijan, prikazani su u tablici 41. Početak 
perioda snežnog perioda trajanja 3 dana i više obuhvađen je 
sa jedanaest klasa, a poslednjeg đana sa petnaest klasa. Te- 
žište čestina p'OČetka je izmeđju poslednje dekade novembra i 
prve đekade jar.uara, a svršetka snežnog pokrivača od druge 
dekade februara. do trede đekade.marta. 

Razlika izmedju srednjeg prvog dana sa snežnim pokrivačem sa 
trajanjem 3 i više dana i poslednjeg đana i medijana iznose 
5 dana za prvi dan, a 3 dana za posleđnji datum pojave. Ovo 
nastaje. zbog tc-ga što u jednoj godini nije bilo ni jednog sl- 
učaja sa periodom snežnog pokrivača koji je trajao 3 i više 
dana. To je bila zima 1950/51. 

Tablica 41. Respodela početka i kraja snežncg pokrivača sa 
r /v / trajanjem 3 i više dana, Beograd 1890/91-1964/65 

Table 41 Distribution of snow cover beginning and end, 
with duration of 3 or more days,Belgrađe, 

. / : 1890/91-1964/65 


1 

dana 

u tcku gcđine 






- 296- 

3Q6- 

316- 

326- 

336- 346- 

356- 

-1- 

11 

- 21- 31- 

305 

315 

325 

335 

345 355 

365 

10 

20 

30 40 

Aps. čestina 2 

3 

5 

12 

10 

13 

8 

7 

5 

1 1 

Aps. čestina 2 

5 

10 

22 

32 

45 

53 

60 

65 

66 67 

Rel.čestina % 3.0 

4.5 

7.5 

17.9 

14.9 19 

.4 

11.9 

10.4 

7.5 

1.5 1.5 

Rel.čestina % Š: 3.0 

7.5 

15.0 

32.9 

37.8 67 

.2 

79.1 

89.5 

97.0 ■ 

98.5 100 .0 

M e đ i j a n 




13.XII 






K r a j Redni hroj 

dana u tcku godine 






з т 

316- 

326:- 

336- 346- 356- 

1- 

11- 

21- 

31- 

41- 

325 

335 

345 

355 365 

1C 

20 

30 

40 

50 

&ps. oestina 1 

1 

• 

. 

1 2 


1 • 

5 

5 

12 

Aps. čestina 1 

2 

2 

2 

3 5 


6 6 

11 

16 

28 

Rel. čestina % L.5 

1.5 

• 


1.5 3.0 

1. 

5 . 

7.5 

17.9 

17.9 

Rel. osstina 1.5 

3.0 

3.0 

3.0 

4.5 7.5 

9. 

0 9.0 

16.5 

24.0 

41.9 

M e d i i a n 




22.11 
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Tablica 41. nastavak 
ISble 41 ccntinue 



Redni broj dana u 

toku gcdine 

Kraj 

51- 

61- 

71- 

81- 


60 

70 

80 

90 

Aps.čestina 

“ 12 

12 

7 

8 

Aps.čestina 

40 

52 

59 

67 

Rel.čestina % 

17.9 

17.9 

10.4 

11.9 

Rsl.oestina %Ž59.8 

77.7 

88.1 

100.0 


Ako sa izvrši grafički prikaz veze izmedju prvog i poslednjeg 
dana sa snežnim pokrivačem sa trajanjem 3 i više dana, slika 
11, onda se viđi , s obzirom na srednja datum prikazan kru- 
žiđem i crtkane linije povučene vertikalno i horizontalno kr- 
oz ovaj kružid- da se dobije sledeđa raspodela datuma pojave 
u četiri grupe, i to: -- ' 7 .; 

Rani početak i rani svršetak 12.5 slučajeva ili 18,6 % 

Pozni početak i rani svršetak 16.0 slučajeva ili 23.9 % 

Rani početak i pozni svršetak 13.5 slučajeva ili 20.1 % 

Pozni početak i pozni svršetak 25.0 slučajeva ili 37.4 % 

'•■•■ ••••••• -„•''••' •--' ... ' . ""'•.4 . . ' _•' .. 

Ako se na istu sliku grafički prikažu kumulativne relativne 
čestine prvog i poslednjeg dana sa snežnim pokrivačem bez ob- 
zira na trajanje, kao i relativne čestire prvog i poslednjeg 
dana sa snežnim pokrivačem sa trajanjem 3 i više dana,kao što 
ja to uradjeno na slici 12. onda se vidi pre svega raspođela 
u zimskom periodu. i jeđnih i drugih dana, zatim pomeranje če- 
stina perioda sa trajanjem 3 i više dana kcd prvog dana na 
kasniji periođ, a kod poslednjeg dana na raniji period od op- 
šte raspodele dana sa snežnim pokrivačem u toku gođine. Iz ove 
slike se takodje vidi na koje dekade u toku zime su skoncent- 
risani najčešđe pomenuti dani. 
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Slika 12. Kumulativne relativne cestine pojave snežnog 
pokrivaba bez obzira na trajanje i snežnog 
pokrivača sa trajanjem 3 dana, Beograd, 
1890/91-1964/65 godine 

Fig. 12 Cumulative relative frequem;ies of snow cover 
occurrences regardless the Lasting and snow 
cover, duration 5 : 3 days,Belg:cade, 1890/91-1964/65 , 



_ t e* otmia na hojanja 

___ t-ajanja «r 3 dana 


230 300 310 320 333 340. ЗМ 360 370 300 390 400 410 420 



-50 - 40 - 30 - 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 dar.i 


I 














2.6 Visina snsznog pokrivača 


Merenje visine snežnog pokrivača vrši se svako jutro u 7 ča- 
sova. Kako je kc-d hroja dana sa snežnim pokrivačem ubrojan 
svaki dan u kome je u rubrici za pojave zabeležen snežni po- 
krivač koji se obrazovao posle 7 časova izjutra, pa nije mo- 
gla izjutra da se izmeri visina, to đe kod ođredjivanja čes- 
tine dana sa određjenom visinom snežnog pokrivača poslužiti 
nešto manji broj dana od onoga, koji je upotrebljen za napr- 
ed navedene analize. Ali ovaj broj đana nije veliki, jer na 
njih dolazi prosečno samo 11.9 % svih dana sa snežnim pokri- 
vačem, a upotrebljeni period godina je od 1921. do 1965. go- 
dine. f .■ 

U tablici 42. prikazana je čestina odredjenih visina snežnog 
pokrivača za svaku zirau odvojeno, a prema određjenim visinama 
snežnog pokrivača, i to: 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-30, 31-40 
i > 50 cm. u ovoj tablici upisana je takodje čestina dana sa 
pojavom snežnog pokrivača, koji se obrazovao posle 7 časova 
izjutra u toku đana. 

Kao što se premE pođacima iz tablice 42 vidi, prosečno ima na- 
jviše dana sa visinom snežnog pokrivača do 5 cm, a zatim 6-10 
cm. П zimama od 1921/22 do 1964/65, samo u tri je bio snežni 
pokrivač viši od 50 cm, i to: 1921/22, 1934/35 i 1961/62. Ma- 
da je čestina ođređjenih visina snežnog pokrivača vrlo razli- 
čita iz zime u zimu, jer se kređe u ovom nizu godina od 1 do 
82 dana, ipak se vidi da je u Beogradu i prosečna čestina, pa 
i u‘ pojedinim zimama đosta velika za visinu od 21-30 cm, a ta- 
kodje da se visine od 31-40 cm javljaju u 48 % svih godina. 

Sauberer. je izrađio za Beč za zime 1928/29 do 1944/45 broj da- 
na sa odredjenom visinom snežnog pokrivača, a Antonik za Pot-i 
sdam za isti periođ (8). 












Tablica 42. 


Table 42 


Broj dana sa osrednjenom visinom sner.nog 
pokrivača, Beograđ 1921-1965. godine 

Number of days with a certain snow depth, 
Belgrade, 1921-1965. 


Visina 

cm 

Godine 

1921/22 

1922/23 

1923/24 

1924/25 

1925/26 

1926/27 . 

1927/28 

1928/29 

1929/1930 

1930/31 

1931/32 

1932/33 

1933/34 

| 1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 
1939/1940 
1940/41 
1941/42 
1942/43 
1943/44 
1944/45 
1945/46 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/1950 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/1960 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
Sređ. 


1-5 6-10 11-15 16-20:-21-30 31-40'41-50 >50 0 Ukupno 


13 

1 

1 

• 

c 

« 

• 

• 

5 20 

6 

2 

2 

'з 

8 

• 


• 

4 25 

5' 

9 

6 

5 

2 

1 

• 

• 

9 37 

6 

25 

8 

7 

19 

3 

• 

• 

14 82 

23 

10 

• 

3 

8 

2 

• 

• 

17 63 

18 

11 

3 

8 

25 

5 

3 

• 

16 89 

13 

13 

3 

1 

7 

• 

• 


13 50 

10 

4 

3 

5 

9 

7 

• 

• 

10 48 

16 

9 

1 

4 

• 

• 


• 

16 46 

20 

7 

5 

3 

4 

6 

2 

• 

Б 53 

5 

4 

6 

20 

8 

19 

• 


10 72 

13 

8 

• 

• 

• 


• 


2 23 

11 

4 

4 

1 

5 

3 

• 

• 

1 29 

10 

8 

6 

4 

• 

• 

• 

• 

4 32 

1 


• 

. 

• 

• 

• 

• 

1 

7 

14 

6 

1 

• 

• 


• 

1 29 

22 

5 

8 

5 

6 

• 

• 

• 

46 

6 

10 

3 

3 

20 

15 

11 

• 

. 68 

20 

3 

2 

• 

• 

• 

• 

• 

2 27 

11 

6 

4 

10 

13 

8 

4 

• 

56 

22 

14 

6 

• 

• 

• 

• 

• 

1 43 

25 

14 

3 

3 

1 

• 

• 

• 

5 51 

12 

5 

5 

3 

2 

• 

• 

• 

8 35 

5 

6 

1 

2 

6 

1 

• 

• 

2 23 

9 

• 

• 

• 


• 

• 

• 

9 18 

18 

8 

16 

10 

7 

4 

4 

5 

3 75 

15 

9 

1 

8 

7 

19 

3 

• 

9 71 

11 

26 

20 

7 


e 

• 

• 

11 75 

26 

7 

5 

3 

6 

3 

2 

• 

8 60 

37o~ 

7.5 

4.2 

3.6 

5.3 

3.1 

L.O 

0.5 

5.2 43.4 




















U tablici 43 j:rikazani su poclaci za obe stanice, a takodje 
i za Beograd, za isti period godina. Interesantno je istađi 
da se u Beogradu javlja isti broj dana sa snežnim pokrivačem 
kao i u Potsdam.u, a da se u Beču javlja prosečno za 6.6 đana 
više. Medjutim, prema ovoj tablici su očigledne regionalne 
razlike, koje se javljaju izmedju ova tri mesta. Dok je u 
Potsđamu pa i za Beč karakteristična velika čestina dana od 
10 pa i do 20 cm, dotle se u Beogradu javljaju veđe čestine 
visina iznad 20 cm, a ima u pomenutom periodu slučajeva u ko- 
jima snežni pokrivač prelazi 50 cm. 

Tablica 43. Uporedjenje srednjeg broja dana sa ođređjenom 
visinom snežnog pokrivača u periodu 1928/29 do 
1944/45 za Potsđam, Beč i Beograd 

Table 4 3 Ccmpa.rision of mean number of đays with ceratin 

sr..ow cover depths in the period 1928/29-1944/45 
in Potsđara , Vienna and Belgrađe 


Visina cm 

M e s t a 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-30 

31-40 

41-50 

>50 

Ukupno 

Potsdam 

25.6 

10.0 

3.9 

4.1 

3.3 

0.4 

0.1 

. 

47.4 

Beč 

22,6 

10.0 

6.2 

5.8 

5.8 

2.9 

0.7 

. 

54.0 

Beograd 

20.3 

8.2 

3.8 

3.4 

7.1 

3.0 

0.9 

0.7 

47.4 


Da bi se proučile karakteristike maksimalnih visina snežnog 
pokrivača po pojedinim zimama, u tablici 44 prikazana je za 
svaku pojedinu zimu maksimalna visina u cm i dani u kojima 
se ona javila. Ako bi se u nekoj od zima javilo više dana sa 
odgovarajudom maksimalnom visinom onda su Ispisani svi datu- 
mi. Period na koji se odnose pomenuti pođaci je od 1921/22 - 
1964/65. 

Prema podacima iz tablice 44 vidi se da je najveđa visina sn- 
ežnog pokrivača iznosila 80 cm, a najmanja 2 cm. Mada ima ne- 
koliko zima u kojina je maksimalna visina snežnog pokrivača 
u toku zime 10 cm i manje. Ako se 44 vrednosti za rnaksimalnu 
visinu snežnog pok.rivača u toku zime obrađe prema visinama 
rasporedjenim u klase, tađa se dobiju čestine prikazane u 
tablici 45. 
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Tablica 44. Maksimalna visina snežncg pokrivača i periodi 
dana sa snežnim pokrivaSem ^40 cm, u zimama 
1921/22-1964/65 u Beogradu 

Table 44 Maximum snow cover depth and periođs of đays 
with snow cover?=4o cm, in winters 1921/22- 
1964/65 in Belgrađe 


Z i m a 

Visina 

cm 

Datumi 


1921/22 

65 

2.XII, 5.XII 

l. -б. XII,9-10.II 

1922/23 

22 

20.1 


1923/24 

34 

5.-6.1 

- 

1924/25 

29 

19.-20.XI 

- 

1925/26 

42 

17.XII 

17.-19.XII 

1926/27 

7 

25.-26.XII 

- 

1927/28 

42 

18.XII 

18.-21.XII 

1928/29 

45 

31.1 

30.1-1.11,13.-15.11 

1929/1930 

10 

19.XII 

- 

1930/31 

14 

4. XII 

- 

1931/32 

30 

2.-3.1 

- 

1932/33 

30 

25.1 

- 

1933/34 

33 

21.-22.XII 

- 

1934/35 

61 

16.1 

16.-27.1,31.1, 2.11,9-17.11 

1935/36 

23 

22. XII 

- 

1936/37 

12 

27.1 

- 

1937/38 

30 

31.XII 

- - 

1938/39 

36 

8.1 

- 

1939/1940 

37 

22.1 

- у? .. - . ; 

1940/41 

37 

25. XII 

- 

1941/42 

46 

16.11 

16.-23.II 

1942/43 

24 

17.-19.1/ 

- 

1943/44 

36 

13.11 

- 

1944/45 

20 

29.-31.1 

- 

1945/46 

50 

9.XII 

9.-12.XII 

1946/47 

40 

28.1, 2.II 

28.1, 2.II 

1947/48 

8 

14.XII,17.-18.XII 

— 

1948/49 

35 

14.1 

- 

1949/1950 

17 

31.1 

- 

1950/51 

2 

19.1 

_ 

1951/52 

19 

6. II 

- 

1952/53 

24 

18.11 

— 

1953/54 

50 

4.-5.II 

1.-6.11,9.-10.11,22.-25.11 

1954/55 

15 

2. III 

- 

1955/56 

43 

15.11 

3.11, L3.-18.II, 15.III 

1956/57 

14 

27.XII 

- 

1957/58 

25 

2. III 

— 

1958/59 

23 

18.1 

— 

1959/1960 

33 

19.1 

- 

1960/61 

4 

13.1, 2.II 

— 

1961/62 

80 

3.II 

1.-8.II 

1962/63 

45 

l.II 

22.1, 1.-3.II 

1963/64 

20 

16.Х11 

— 

1964/65 

44 

22.11 

21.-22.II 
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Tablica 45. čestina pojave ođredjenih maksimalnih 
visina snežnog pokrivača, Beograđ, 
1921/22-1964/65. 

Table 45 Occurrence frequency of certaln maximum 

snow cover depths, Belgrade, 1921/22-1964/65 . 


Visina cm 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-40 

41-50 ?* 50 

Br.slučajeva 

2 

3 

4 

4 

■ J 6 

4 

9 

9 3 

% 

4.5 

6.8 

9.1 

9.1 

13.6 

9.1 

20.5 

20.5 6.8 

Suma % 

4.5 

11.3 

20.4 

29.5 

43.1 

52.2 

72.7 

93.2 100.0 


Pored maksimalna visine snežnog pokrivača zabeleženi su dat- 
umi u kojima su one zabeležene. Prema đatumima pojave najve- 
đih visina snežnog pokrivača vidi se đa je najčešđe samo je- 
đan dan sa najveđom visinom, ali da ima najviše 3 dana u to- 
ku zima sa odgovarajuđom visinom. 

Da bi se dalo malo više detalja o tim najvedim vdsinama sne- 
šnog pokrivača u tablici 44 prikazani su za svaku zimu odvo- 
jeno periodi uzastopnih dana u kojima je snešni pokrivač imao 
visinu 40 cm i više. Ovi pođaci pokazuju da je od 44 zima u 
13 bilo takvih periođa, ali da je najđuži od 12 dana bio u 
zimi 1934/35, kađ se javilo ukupno 23 dana sa velikom visin- 
om snežnog pokrivača, u periodu od 16. januara đo 17.februa- 
ra. Perioda u trajanju 8 dana bilo je u dve zime i to 1941/42 
i 1961/62, a u oba slučaja u februaru. 

Maksimalne visine snešnog pokrivača u Beogradu u 48% svih sl- 
učajeva imaju visinu veđu od 30 cm, dok je u 52% ispod ovih 
visina. Ovo pokazuje da je visina snežnog pokrivača vrlo ra- 
zličita iz zime u zimu. Izđvajanje maksimalnih visina snešnog 
pokrivača po đekadama u zimama izvršeno je takodje, a podaci 
prikazani u tablici 46. Najveca visina od 80 cm bila je u 

Tablica 46. Najveda i srednja maksimalna visina snežnog 

pokrivača po dekađama u toku zime, 1921/22-1964/65 

Table 46 Highest anđ average maximum snow cover đepth 

in decades đuring the winter, 1921/22-1946/65. 


Novernbar 

Deoembar 

Januar 

Februar 

M a r t 

I" II III 

I 

II 

III 

I II 

III 

I 

II 

III 

I II III 

Maksimalna 
visina, cm . 29 

65 

42 

37 

36 61 

45 

80 

46 

44 

25 . 

Sred.maksim. 










visina, cm . 29 

43 

24 

24 

33 26 

29 

40 

37 

44 

20 


prvoj đekađi februara, dok su se u prvoj dekađi februara i 
drugoj januara javile visine vede od 60 cm, u ostalim đekađ- 
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аша su najčešđe iznađ 30 i 40 cm. Prosečne maksimalne visine 
snešnog pokrivača se kređu od 20 cm u prvoj đekađi marta do 
44 cm u tređoj dekađi februara. Interesmtno je istađi da se 
najveđa zimska visina sneznog pokrivača javila samo jedan put 
u drugoj dekađi novembra, ali da se javlja od prve đekade de- 
cembra do prve dekade marta. Da snežni pokrivač ima znatnu 
visinu ne samo u prvim zimskim mesecima, veđ i u prelaznim 
mesecima, novembru i marfeu, prema proleću i jeseni, pokazuje 
tablica 46. (29 cm u drugoj dekadi novembra i 25 cm u prvoj 
marta). 

Da bi se viđelo kakve se razlike javljaju izmedju Potsdama, 
Beča 1 Beograda obradjeni su pođaci o maksimalnoj visini sn- 
ežnog pokrivača za period izmedju 1928/29 do 1945/46. Prema 
ovim podacima srednja maksimalna visina snežnog pokrivača 
iznosi u Potsđamu 16 cm, Beču 27 cm a Beogradu 32 cm. 

Raspodela odredjenih visina snežnog pokrivača po mesecima u 
toku razdoblja godine u kome se javlja snežni pokrivač, tak- 
odje je odvojeno prikazana u tablici 47, jer je ranije razm- 
atran ovaj periodu u celini. 

Kao što pokazuje tablica 47, najveđe visine snežnog pokriva- 
ča javljaju se u pravim zimskim mesecima, ali takodje u prvom 
prolefnjem mesecu. Padaju u oči veđe čestine velikih visina 
snežnog pokrivača, koji je viši od 30 cm, u februaru nego u 
januaru. Uopšte posmatrajuđi najveđi broj dana sa snežnim po- 
krivačem javlja se u januaru. U martu је veđa čestina nego 
u novembru. Velika čestina visokog snežnog pokrivača nastaje 
"krajem zime r jer osobito pri dužim zimskim situacijama sne- 
žni pokrivač u toku vremena sve više raste, pa zbog toga u 
poslednjem zimskom mesecu i ima najveđu visinu. 

Tablica 47. čestina pojave odredjene visine snežnog 

pokrivača, (1918 slučajeva! u %o, Beograd 
1921/22-1964/65. godine 


Table 47 Occurrence freguency of certain sncw cover 
deoth (1918 events), in %o, Belgrađe 
1921/22-1964/65. 


Visina cm 
teseci 

0-5 

..6-10 

11-15 

16-20 

21-30 

31-40 

41-50 

>50 

Cktcbar 

0.5 

0.5 

0.5 

, 9 


• 

• 

■ 

Novembar 

25.5 

6.3 

1.6 

0.5 

::зл 

0.5 

• 

• 

Deoentoar 

93.3 

41.7 

31.3 

15.1 

13.1 

10.4 

2.1 

3.1 

Januar 

133.2 

75.6 

29.7 

31.3 

54.7 

21.9 

3.6 

4.2 

Februar 

99.1 

37.0 

18.8 

24.5 

43.3 

38.1 

15.1 

5.2 

Mart 

60.0 

15.6 

14.1 

10.4 

7.8 

1.6 

1.0 


April 

3.1 

• 

• 

• 

• 

•" 

• 

• 
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2.7 Vremenske situacije pri padanju snega i 
snežnom pekrivaču 

U prethodnim ođeljcima prikazane su klimatološke analize sv- 
ih parametara pojave snega i snežnog pokrivača, sada đe biti 
dat pokusaj prikaza vremenskih situacija, a docnije i karak- 
teristike vremena, pri pojavi snega i za vreme snežnog pokri- 
vača. Cilj i svrha ovog ođeljka je da se prouči, kakvi vreme- 
nski pređuslovi moraju da postoje da bi đošlo do pađanja sn- 
ega, ođnosno do obrazovanja snežnog pokrivača i njegovog odr- 
žavanja u oblasti Beograda, pa i široj teritoriji Srbije i 
Vojvodine. 

Kao osnova za ova ispitivanja poslužio je katalog vremenskih 
situacija za Madjarsku (10), kojim je obuhvađen period : od- 
1877. do 1956., a iz koga su uzeti podaci za period 1931. do 
1955. Ovaj katalog izradjen je na bazi poznatog Hess i Brez- 
owsky-evog.' opširnog kataloga, koji važi za Sređnju i Zapadnu 
Evropu. Katalog koji se odnosi na Madjarsku, prikazuje vreme- 
nske situacije koje dopiru do 45° severne geografske širine, 
pa prema tome odgovara i za Beograd, koji se nalazi na 44°48' 
severne geografske širine. : 

Iz pomeiiutog kataloga izvadjen je za svaki đan u kome je pa- 
dao sneg, ili u kome je postojao snežni pokrivač u periodu 
od 1931-1955. godine, podatak o vremenskoj situaciji, kako 
je to naveo autor. Pri tom je korišđena tipizacija koja je 
navedena u sleđeđem pregleđu: 

a) Situacija sa zapadnim zonalnim strujanjem 
Oznaka Kratak opis 

Q 

z Zonalno, ciklonsko upravljanje 

A s Anticiklon na jugu 

A^ Anticiklon koji se premešta sa zapađa 

b) Situacija sa meridionalnim strujanjem 

mC^ Meridionalno ciklonsko strujanje sa prednje 

л strana sa toplim frontom 

mC c Meridionalni ciklonski pozadinški sis.tem 

struj.mja sa hladnim frontovima 

AB Anticiklon iznađ Velike Britanije ili ~ 

Severnog mora - - 

A Centar anticiklona ili đivergencija 

iznad Panosnke nizije 

Ae Anticiklon na istoku iznad Ukrajine 

CM w Sisten strujanja sa toplim frontom sa 

prednje strane mediteranskog ciklona 

CM c Sisten strujanja sa hlađnim frontovima 

na zaiedjene mediteranske depresije 
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С Centar đeprecije iznad PanonsJce nizije 

c) situacije sa istočnim zonalnim strujanjem 

A Severni anticiklon. ■ 

AF - Anticiklon iznad Fenoskandije 

Autor je gore navedene situacije na osnovi strujanja koje se 
obrazovalo u Panonskoj niziji izđelio u sledeđe grupe: 

I Situacije sa severnim upravljanjem: mC ,AB i CM ; ::: 

II Situacije sa juznim upravljanjem: mC c .,A i CM c ; 

III Situacije sa zapadnim upravljanjem: гсУ A e i A w ; 

IV Situacije sa istočnim upravljanjem: А д i S AF. w 

Tipovi A i c se ne mogu svrstati u navedene grupe, jer u nji- 
ma nema odredjenog strujanja, pa je na taj način 13 vremens- 
kih situacija;svedeno na 6 glavnih grupa. 

Da bi se videlo koliko se prosečno puta javljaju pojeđine vre 
menske situacije u periodu od oktobra do aprila, tj. u vreme- 
nu u kome se javlja sneg i snežni pokrivač, u tablici 48 pri- 
kazane su relativne čestine pojedinih vremenskih situacija, 
као i s obzirom na strujanje u toku niza od 1877. do 1956. 

Tablica 48. Relativne čestine pojave pojeđinih vremenskih 
situacija od oktobra do aprila, u %, 1877-1965. 

Table 48 Relativa occurrence freguency of certain weather ccndi- 
tions from October till April,in %, 1877-1965. 


mC 

c 

5.1 

mC w 

11.8 

zC 

6.2 

A n 

11.6 

AB 

5.1 

A e 

16.3 

. A s 

6.0 

AF 

4.0 

см 

2.9 

CM 

7.6 

A 

. 9.1 

E 

15.6% 

c 


w 


. w 


A 

13.1% 

N 

13.1% 

s 

35.7% 

W 

21.3% 

C 

1.2% 


Iz ove se tablice vidi, da uopšte posmatrajuđi vreme, na si- 
tuacije A g dolazi najveda čestina, zatim na situacije A, a 
osim ove još se ističu čestine za mC i k situacije. Uglav- 
nom ove četiri vremenske situacije javljaju se prosečno u 
53% svih đana. Ako se posmatraju pojedine grupe situacija pr- 
ema strujanju,onda se vidi da na prvo mesto dolazi S sa 36%, 
a zatim W sa 21%, ali da na južno i zapađno strujanje dolazi 
prosečno u ovom razdoblju od oktobra do aprila 57% svih dana. 

2.7.1 Snežni pokrivač i vremenske situacije 

Obrazovanje snežnog pokrivača nije u tollkoj meri povezano 
sa vremenskom situacijom kao padanje snega. Ako se obrazuje 
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snežni pokrivae, on đe se ođržati više dana, pre nego što se 
otopi, iako se izn-.enila vremenska situacija, koja je možda 
povezana sa upađom toplog važđuha. Pa ipak u periodu ođ 25 
godina, koji je ovde obrađjen, mođi đe donekle da se uoči pri 
kojim vremenskim situacijama se najčešđe održava snežni pok- 
rivač. 

Prema gruboj pođeli situacija snežni pokrivač se održavao u 
25-to godišnjeni periodu osmatranja pri sleđeđim situacijama: 

- situacijama sa zapađnim strujanjem u 183 dana, 

- situacijama sa meriđionalnim strujapjem u 601 danu, 

- situacijama sa istočnim zonalnim strujanjem u 302 đana. 

Ako se izrade relativne čestine situaoije za dane u kojima je 
stojao snežni pokrivač, tada se dobiju vređnosti prikazane u 
tablici 49. 

Tablica 49. F.elativna čestina pojave pojedinih vremenskih 
situacija u danima sa snežnim pokrivačem, u % 
Beograd, 1931-1955. godine 

Table 49 Eelative occurrence frequency of certain 

veather conđitions in đays with snow cover, 
in %, Belgrađe, 1931-1955. 


mC 

c 

5.4 

шС 

w 

6.7 

ZC 

5.9 

A 

n 

19.9 

AB 

4.7 

A e 

11.1 

A s 

5.2 

AF 

7.9 

CM 

c 

4.1 

CM w 

9.5 

A w 

5..8 

E 

Д 

27-8% 

1 О Oo. 

N 

14.2% 

S 

27.3% 

W 

16.9% . 

A 

- c 

х /, . O ib 

1.0% 


Podaci o relativnim čestinama vremenskih situacija pokazuju 
da se u Beogradu snežni pokrivač održava najčešđe pri situa- 
cijama A^, zatim A i A q i da na ove tri vrste anticiklonskih 
situacija dolazi 44% svih dana sa snežnim pokrivačem, a na 
sve ostale 56% dana. 

Kao što su pokazali podaci o gruboj podeli situacija,da se sn- 
ežni pokrivač čsšce održava pri meriđi.onalnom strujanju nego 
pri zonalnom, to su pokazali i detaljrii podaci prema svakoj 
pojedinoj vremenskoj situaciji u ovom 25-to godišnjem nizu 
osmatranja. 

2.7.2 Padanje snega i vremenske situacije 

Pojava snega je mnogo više. vezana za vremensku situaciju ne- 
go snežni pokrivač. W. Konig (11) je ustanovio da velike ko- 
ličine snega donose one iste vremenske situacije, koje u le- 
tnjem periodu đonose velik.e količine kiše. 

Ako se izvrši grubo sračunavanje čestina dana sa padanjem 
snega prema zonalnom i meriđionalnom strujanju, onda se do- 
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bija za 25-to godišnji period godina sledeđa raspodela: 

- Pri situacijaraa sa zapadnim zonalnim strujanjem 94 dana, 

- pri situacijama sa meridionalnim str д janjem 441 dana, 

- pri situacijama sa istočnim zonalnim strujanjem 273 dana. 

Prema ovim podacima izlazi da sneg najčešđe pada pri meridi 
onalnom strujangu,a takodje pri istočnom zonalnom strujanju 

Detaljna raspodela čestina vremenskih situacija pri padanju 
snega pokazuje sledeđu sliku, koja je prikazana u tablici 

50 . ;л;; ''TiTTTT" 

Tablica 50. Relativna čestina pojave pojedinih vremenskih 
situacija u danima sa snegom (X-IV), u %, 




Beograd, 

1931- 

1955. 

gođine 


Table 

50. 

Relative 

occurrence 

frequuncy of 

certain 



,'weather 

conditions 

in days V7.ith 

snow (X- 


/ 

in %, Belgrade 

, 1931-1955. 


mC c 

10.5 

mC 

w 

2.4 

zC 

3.0 A 

. n 

25.1 

AB 

9.3 

A_ 

6.9 • 

\ 

0.9 ' AF 

8.7 



e 





CM c 

6.8 

CM w 

8.4 

A 

W 

7.8 l 

33.8% 

9.0% 

N 

26.6% 

S 

17.7% 

W 

11.7% C 

1.2% 


Sneg pada u 33.8 % đana sa situacijama A i AF, a pri 26.6% 
pri situacijama mC , AB, CM^,. Ovo potvrdjuje napred iznetu 
pretpostavku da jerazličita vremenska situacija pri snež- 
nom pokrivaču od situacija pri pađanju snega. U ovom 25-to 
godišnjem nizu bilo je samo 808 dana sa padanjem snega ili 
prosečno 32.3 đana u pomenutom razdoblju godine. 

2.8 Temperatura vazđuha i relativna vlažnost vazđuha u 
toku perioda snežnog pokrivača sa trajanjem 10 dana 
i više 

Poznato je da snežni pokrivač utiče na vreme, a osobito na 
tok temperature vazduha? Sveže pali sneg utiče kao rastres-' 
ito tle. Njegova provođljivost toplote je vanredno mala, te 
je zbog toga snežni pokrivač za tle gotovo potpuna izplaci- 
ja za prodiranje mraza. Zbog jake radijacije snežnog pokri- 
vača jako se ohladi najđonji vazdušni sloj iznad njega. Kad 
se topljenje snega vrši postepeno, onda se voda spušta đu- 
blje u zemljište i tako se u zemljištu stvara dugotrajna 
zaliha vlage. Inače pri brzom topljenju snega, a pogotovo 
pri smrznutom zemljištu, koje ne propušta vodu, nema.se mn- 
ogo koristi od snežnog pokrivača. Kako se za topljenje sne- 
ga utroši rnnogo toplote, to je zagreva.uje zemljine površine 
pri topljenju snega, znatno usporeno. iJsporavanje zagrevanj 
je u toliko veđe ukoliko je veđi snežni pokrivač. 
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Na slikama 13 i 14 izvršen je grafički prikaz visine snežnog 


Slika 13. Raspodela visine snežnog pokrivača, srednje 
dnevne, dnevnog maksimuma i đnevnog minimuma 
temperature i srednje dnevne relativne -vlažno- 
stl vazduha u periodu od 67 dana, od 5.januara 
do 12. marta 1929. godine u Beogradu 

’ig. 13 Snow cover depth distribution, distribution of 
mean đaily, daily maximum and daily minimum air 
temperature and mean đaily relative air humidity 
in the period of 67 đays from Јапиагу 5 till 
March 12, 1929 in Belgrade 



pokrivača po danima za dva izrazita snežna pokrivača,i to, 
prikazan je snežni pokrivač sa trajanjem od 67 dana, od 
5. januara đo 12. marta 1929. godine i snežni pokrivač u 
trajanju od 28 dana u kome se javrla maksimalna visina 80om 
za đane od 30. januara do 26. februara 1962. godine. U prv- 
om slučaju prikazana dnevna minimalna temperatura imala je 
izrazito niske vrednosti,koje su stigle đo -25.5°, u drugom 
slučaju najniža temperatura je bila -7.3°. I u jeđncm i_u 
drugom slučaju temperatura se menjala iz dana u dan, ali u 
vremenu najvišeg snežnog pokrivača imala je najniže vredno- 
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sti. Na velika kolabanja temperatuare iz dana u dan utiču sv- 
akako i drugi meteorološki elementi, tako da se ne može izv- 
esti zaključak da je to samo pod uticajem snežnog pokrivača. 

Slika 14. Raspodela visine snežnog pokrivača, srednje 
dnevne, dnevnog maksimuma i dnevnog minimuma 
temperature vazđuha i srednje dneve relativne 
vlažnosti vazduha u periodu cd 28 dana, od 
30. januara do 26. februara 1962. godine u 
Beogradu 

Fig. 14 Distribution of snow cover depth, mean daily 

daily maximum and daily minimum air temperature 
and mean daily relative air humidity in the 
period of 28 days,from Јапиагу 30 till February 
26, 1962 in Belgrađe 



Medjutim, izdvojene temperature vazđuha za sva tri parametra 
minimalnu temperaturu, srednju dnevnu i maksimalnu temperatu 
ru u danima u kojima se javljaju periodi sa snežnim pokriva- 
čem sa trajanjem 10 i više dana pokazuju veliku čestinu vr- 
lo niskih temperatura pri snežnom pokriVaču u Beogradu. Da 
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bi se-dobio bolji pregled pođaci su prikazani po pentadama 
u toku razdobJja u kome se javljaju periođi duzi od 10 đana 
U ovom delu rada biđe takodje proucena relativna vlažnost 
vazduha u istim danima sa snežnim pokrivacem. Vlažan vazduh 
utide na snežni pokrivac da naglo nestane, đok ga suvi vaz- 
duh konzerviše. Ukoliko tle ispod snega nije duboko zamrzn- 
uto, otopljena voda od snega pri vlažnom vazđuhu može da do- 
prinese željenom povedanju sadržaja vode u tlu, dok pri su- 
vom vazduhu sneg isparava. U pređelima u kojima je zimi ma- 
la vlažnost vazđuha zimi i u proleđu održava se snežni pok- 
rivač pri istim temperaturskim uslovima duže, a u pređelima 
sa veđom vlažnošdu vazduha on je manje postojan. 

Temperatura vazduha obrađjena je u klasama od 2°, a relati- 
vna vlažnost u klasama od 5%. Zbog neđostatka prostora, бе- 
stine po pentadama se prikazuju u tablici 51 do 53 u klasa- 
ma od.-10°C, a relativna vlažnost ođ 15%. Temperaturska ska- 
la za ova tri parametra je vrlo široka,i to,za minimalnu te 
mperaturu od -25.5 do 9.7 , za maksimalnu od -18.5 do 19.4 
i ža srednju dnevnu od -22.1 do 13.1°. U đrugom đelu tabli- 
ca 51 do 53 prikazane su izračunate vređnosti pentadne temp- 
erature, zatim se izdvajaju najmanja i najveda vrednost u 
odgovarajucoj pentadi i izračunava razlika izmedju njih.U 
poslednjoj koloni ovih tablica ubeležena je sređnja pentad- 
na temperatura za sve dane u periodu od 1921-1965., da bi 
se moglo izvršiti uporedjenje sa sračunatim vređnostima te- 
mperature pri snežnom pokrivaču u odgovarajudoj pentadi. 

Srednja dnevna relativna vlažnost je takodje obradjena po 
pentadama u doba .kađ se javlja snežni pokrivač sa trajanjem 
od 10 dana i više. U tablici 54 prikazane su obrađjene če- 
stine, i izračunate srednje vrednosti na isti način kao u 
prednjim tablioama. 

Analiza podataka za sva tri parametra temperature jasno po- 
kazuje u kojim se granicama temperatura najčešće javlja u 
toku celog zimskog perioda. Srednja pentadna temperatura 
pri snežnom pocrivaču je u svima pentadama (kolona 1) znat- 
no niža od srednje pentađne temperature za 45-to godišnji 
period gođina. Pođaci o najmanjoj i najvedoj vređnosti u 
odgovarajudoj pentadi (kolona 2 i 3) pokazuju da su najma- 
nje vređnosti najniže u pravim zimškim mesec.ima, od đecem- 
bra do februara, a da je u mnogim od pentada najveda penta- 
dna vređnost temperature vrlo visoka, pa su prema tome i 
razlike izmeđju najvede i najmanje vrlo velike i dostižu do 
32.5°. 

Analize čestina srednje dnevne relativne vlažnosti u odgov- 
arajudim pentadama, u vremenu od druge poslovine novembra 
do kraja maja, pokazuju da se u periođima sa snežnim pokri- 
vačem najčešde javljaju vrednosti iznad 70%. Iz ove tablice 
se uočava godisnji tok ove raspođele po pentadama. Drugi 
deo tablice 54 daje uvid u raspodelu srednjih pentadnih vr- 
ednosti, zatim raspon skale u kojoj se kredu vrednosti u sv 
akoj pentadi i najzad srednju pentadnu vrednost relativne 
vlažnosti vazduha za 45. godina. 









Tablica 51. Srednja dnevna temperatura vazdulia u đanina sa 
snežnim pokrivačem sa trajanjem 10 dana, 
Beograd, 1921/22-1964/65 


51 Mean đaily air temperature in days v>,ith snow cover 
: lasting ^ 10 days, Belgrade, 192L/22-1964/65 


iSiperatT Klase fenperature°C 7~ 

=5 -20.1 -10.1- -0.1- O.O-slO.O Srei. 
-20.0 -rio.0 9.9 


Najv. Bazl.- 
3-2- 


17-21 
22-26 
27-1. XII 


2-6 

7-11 

12-16 

17-21 

22-26 

27-31 


I- 5 
6-10 

II- 15 
16-20 
21-25 
26-30 


31.1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25.-1.III 


2-6 

7-11 

12-16 

17-21 

22-26 

27-31 


• ■ 

-1.4 

-2.9 

-0.3 

2.6 6.1 


0.3 

-1.5 

2.1 

3.6 4.9 

• 

-2.4 

-5.0 

-0.4 

4.6 4.5 


-3.1 

-11.1 

1.8 

12.9 4.0 


-4.2 

-12.2 

3.3 

15.5 3.2 


-3.3 

-9.7 

3.2 

12.9 2.3 


-4.7 

-14.7 

9.8 

24.5 0.7 


-3.1 

-11.8 

6.6 

18.4 0.3 


-3.1 

-13.2 

6.8 

20.0 1.1 

1 

-3.1 

-14.9 

12.6 

27.5 0.8 

• 

-3.7 

-19.4 

6.5 

25.9 0.0 

• 

-3 .!> 

-13.4 

9.0 

22.4 -0.2 

2 

-3.2 

-14.1 

13.1 

27.2 -0.4 

• 

-5.3 

-17v4 

6.0 

23.4 -1.4 

2 

-4.U 

-14.5 

12.8. 

27.3 -0.8 


-3.3 

-16.6 

8.6 

25.2 0.3 

.. 

-2.3 

-16.5 

8.8 

25.3 0.2 

i;-- 

-4.0 

-22.1 

9.4 

31.5 0.5 

. V 

-3.1 

-14.2 

7.3 

21.5 1.5 

1 

-2.1 

-13.6 

12.3 

25.9 1.6 

• 

■■■: 1.4 

-6.2 

9.4 

15.6 з.б; 

• i - 

-0.1 

-8.4 

8.7 

17.1 3.9 

* 

0.1 

-5.9 

6.7 

12.6 3.6 

l 

0.3 

-4.4 

12.2 

16.6 5.0 


-0.5- 

-4.2 

8.5 

12.7 6.2 
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1.9 

4.6 8.5 

• 

214- 
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Tablica 52, 


Table 52 


Maksimalna bemperatura vazduha u danima sa 
sneznim pokrivacem sa trajanjem & 10 dana, 
Beograd, 1921/22-1964/65 

Maxi.mum air temperature in đays with snow 
cover lasting >10 days,Belgrade, 1921/22-1964/65 


Tenperat. 

Meseci 




Klase t:enperature 0 C 1 

$-1С.1 -0.1- 0.0- 10.0- Sred. 

-10.0 9.9 19.9 


Najv. Razl. t 
3-2 xq 











Tablica 53. Minimalna temperatura vazduha u danima sa snežrđm 
pokrivaČan sa trajanjem 10 dana, lieograđ, 
1921/22-1964/65. godine 

Table 53 Minlmum air tamperature in days snCT? cover 
lasting^lO days, Belgrađe, 1921/2:1-1964/65 


Ttenperat. 

Meseci 

Klase temperature°C 
«4-20.1 -io.l- -0.1 

-20.0 -10.0 

0.0. 

9.9 

1 

Sređ. 

2 

Najm. 

3 

Najv. 

Razl. 

3-2 

^45 

XI 

17-21 


• 

.5.. 

• 

-2.8 

-4.0 

-1.6 

2.6 

3.3 

22-26 


• 

5 

• 

-2.9 

-5.7 

-0.2 

5.5 

2.9 

27.-l.XII 

• 

• 

6 

• 

-4.2 

-7.0 

-2.2 

4.8 

1.5 

XII 

2.-6 


2 

10 

• 

-4.7 

-14.5 

-0.1 

14.4 

1.2 

7-11 

• 

7 

12 

1 

-7.0 

-16.7 

1.1 

17.8 

0.2 

12-16 

■ • 

3 

31 

1 

-5.2 

-11.1 

0.5 

11.6 

-0.3 

17-21 

• 

16 

29 

4 

-7.4 

-17.6 

5.6 

23.2 

-1.9 

22-26 

• 

8 

46 

9 

-5.9 

-19.3 

1.1 

20.4 

-2.3 

27-31 

• 

13 

51 

8 

-5.8 

-16.5 

3.8 

20.3 

-1.6 

I 

1-5 

• 

17 

40 

6 

-6.6 

-18.2 

5.6 

23.8 

-2.2 

6-10 

2 

10 

59 

2 

-6.3 

-2'4.5 

3.2 

27.7 

-2.7 

11-15 


19 

68 

7 

-6.2 

-16.2 

5.6 

21.8 

-3.0 

16-20 

• 

21 

65 

10 

-6.4 

-16.8 

9.7 

26.5 

-3.3 

21-25 

4 

34 

51 

6 

-8.4 

-23.8 

3.7 

27.5 

-4.5 

26-30 

• 

30 

54 

12 

-7.0 

-19.0 

8.9 

27.9 

-3.8 

II 

31.1-4. 

1 

28 

63 

7' ' 

-6.6 

-20.5 

5.0 

25.5 

-3.0 

5.-9 

1 

17 

60 

17 

-5.4 

-21.5 

6.3 

27.8 

-2.9 

10-14 

6 

24 

37 

15 

-7.4 

-25.5 

7.0 

32.5 

-2.9 

15-19 

1 

17 

53 

3 

-6.7 

-20.5 

4.8 

25.3 

-2.0 

20-24 

• 

14 

34 

10 

-5.7 

-17.0 

7.4 

24.4 

-1.8 

25.-1.III 

• 

1 

29 

16 

-1.9 

-10.9 

6.6 

17.5 

-0.1 

III 

2-6 


3 

15 

10 

-4.3 

-14.4 

4.8 

19.2 

0.2 

7-11 

• 

• 

27 

2 

-з.з 

-8.2 

1.8 

10.0 

0.9 

12-16 

• 

, ; 

13 

2 

-3.6 

-9.6 

3.9 

13.5 

1.0 

17-21 

i • 

• 

7 

1 

-3.6 

-7.0 

3.6 

11.4 

1.8 

22-26 

1 '■ • 

• 

10 

• 

-1.8 

-4.8 

-0.1 

4.7 

3.9 

27-31 

• 

• 

4 

2 

-1.9 

-5.6 

2.2 

7.8 

5.3 


180 


















Tablica 


54. Sređnja dnevna relativna vlažnost vazđuha u 
danima sa snežnim pokrivacem sa trajanjem 
^10 đana, Bedgrađ, 192.1/22-1964/65. godine 

Table 54 Mean daily relative alr humidity in days 

with snow cover lasting^lO days, Belgrade, 
1921/22-1964/65 
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Na slic'i 15 prikazane su kumulativne Sestine za sva tri par- 
ametra temperature vazduha a na slici 16 odvojeno za relati- 
vnu vlažnost vazduha. Iz ovih prikaza se vidi da je najveđa 
relativna čestina sa temperaturom od 0 do -12.0 , a da se 
temperatura niža cd -12.0°, i više od O javlja u malim pro- 
centima. Relativne čestine za sva tri parametra temperature 
vrlo lepo se slažu na ovom prikazu. 

Kriva za relativnu vlažnost vazduha (slika 16) takodje poka- 
zuje da se u vreme snežnog pokrivača u 81% slučajeva javlja- 
ju vređnosti iznad 70%, a samo u 19 % izmedju 45 i 70%. 


Slika 16. Kumulativna relativna čestina srednje dnevne 
relativne vlažnosti vazduha u periođima sne- 
žnog pokrivača sa trajanjem >10 dana,Beograđ 
1921-1965. godine 

Fig.' 16 Cumulative relative frequency of mean daily 
relative air humidity in the periods with 
sncw coverrlasting >10 davs, Belgrade, 
1921-1965. 
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Na osnovi svih napred izloženih pođataka vidi se da se u vr- 
eme snežnog pokrivača javljaju u< velikom iznosu čestina vrlo 
nišKe ■ temperature i velika relativna vlažnost. Odgovarajuđi 
uslovi stvoreni su sa jeđne strane tipom vremena izazvanog 
vremenskom situacijom, a sa druge snežnim pokrivačem u odgo- 
varajuđem razdoblju, od čega i zavise karakteristike snežnog 
pokrivača. Visoka temperatura vazduha pri snežnom pokrivaču 
sa trajanjem 10 i više dana javlja se pri kraju ovih periođa, 
a od visine temperature zavisi njegova brzina otapanja i ne- 
stajanja. Proces obrazovanja, ođržavanja i nestanka snežnog 
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pokrivača od slučaja do slučaja je različit.. Pored tempera- 
ture vazduha i relativne vlažnosti vazduha potrebno bi bilo 
proučiti za Beograd i ostale klimatske elemente, a osobitno 
strujanje vazduha, sa specijalnim osvrtcim na košavu, koja ima 
veliki uticaj na snežni pokrivač. 


PRIMEDBA / 

Ovaj rad posvećen je 100- godišnjici Meteorološke opservat- 
orije u Beogradu. On je nastao kao rezultat. višegođišnjeg si- 
stematskog rada na obradi i izučavanju opširnih dugogodišnjih 
podataka o padavinama u Beogradu, koje eu osmatrale i merile 
generacije osmatrača od osnivanja Opservatorije Ло danas.Na 
ovoj aistematskoj obradi radili su saradnici Opservatorije, 
i to: đrugarice Anenkov Ala,diplomirani meteorolog, Djorđje- 
viđ Darinka, meteorološki tehničar i Milinoviđ Marica,kalku- 
lant i ja ira se zahvaljujem na saradnji. 

Na kraju rada priložena je tabiica I, kao prilog, u kojoj je 
prikazana visina padavina za period ođ 1887.(VIII) đo 1977. 
(VII), za 90 godina. Izračunata je sređr.ja vrednost visine 
padavina po kvinkvenijumima i za ceo niz osmatranja od 90 go- 
dina. Prema godišnjim i mesečnim visinama iz perioda od 1966. 
do 1977. godine vidi se da su se one kretale u granicama, ko- 
je su se javljale u periodu godina, koji je đetaljno analiz- 
iran u ovom radu. Naime, najveđa godišnja visina. u ovom nizu 
1966-1977. bila je 1974. godine i iznosila 906 mm, a najmanja 
1973. godine i iznosila 535 mm. Takodje i mesečne visine su 
se kretalel u granicama visina padavina iz ranijeg perioda. 
Najveđa mesečna visina je bila u junu 1974. godine i iznosi 
182 mm. Medjutim, najmanja mesečna visira je iznosila u de- 
cembru 1972. godine samo 0.4 mm, što u rašoj tablici iznosi 
0. Ovakva visina padavina u ranijim godinair.a nije nikađ iz- 
merena. 
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PRILOG:' 
Tablica I 


Mcsečna i godišnje visine padavina, u ram 
Beograđ, 1887. (VIII) do 1977. (VII) 


rfeseci 

Oodinc 

I 

JI 

ITT 

IV 

V 

VI 

VTI 

VTII 

IX 

X 

XI 

XXI 

COD. 

1887. 

- 

- 

- 


. - • 


- 

9 

73 

132 

31 

94 

- 

1888. 

38 

30 

53 

60 

117 

48 

44 

56 

39 

69 

28 

1 

583 

1889. 

29 

89 

83 

82 

85 

бе 

83 

35 

105 

84 

53 

28 

824 

1890.' 

30 

9 

39 

54 

54 

101 

191 

2 

27 

67 

88 

38 

700 

1891. 

40 

1 

75 

66 

37 

70 

114 

47 

11 

13 

86 

37 

597 

1892. 

26 

31 

56 

124 

82 

94 

54 

39 

43 

69 

43 

41 

702 

1893. 

41 

7 

55 

48 

29 

124 

63 

55 

53 

18 

105 

39 

637 

1894 . 

15 

13 

39 

16 

45 

82 

25 

50 

37 

56 

14 

83 

475 

1895. 

37 

76 

38 

44 

G8 

117 

27 

45 

31 

149 

17 

65 

714 


32 

26 

53 

60 

52 

97 

5 7 

47 

35 

61 

53 

53 

626 

1896. 

7- 

14 * 

33 

43 

62 

99 

06 

81 

64 

37 

119 

75 

720 

1897. 

29 

34 

11 

87 

175 

62 

83 

60 

99 

56 

15 

13 

754 

1898. 

б 

49 

30 

83 

54 

47 

65 

60 

13 

43 

7 

15 

471 

1899. 

43 

17 

70 

63 

68 

42 

92 

41 

75 

34 

11 

56 

612 

1900. 

40 

35 

56 

53 

193 

79 

155 

103 

3 

54 

39 

44 

854 


25 

30 

i6 

66 

110 

66 

96 

69 

51 

45* 

38 

41 

68 3 

1901. 

47 

45 

39 

58 

32 

137 

127 

35 

34 

95 

36 

43 

728 

1902. 

21 

56 

52 

64 

59 

57 

39 

53 

44 

82 

1 

53 

581 

1903 . 

21 

15 

19 

76 

93 

138 

39 

11 

59 

60 

46 

19 

596 

1904. 

22 

36 

19 

39 

32 

63 

75 

22 

37 

75 

23 

53 

496 

1905. 

25 

15 

.31 

65 

70 

106 

63 

24 

19 

204 

48 

5 

676 


27 

31 

32 

60 

57 

100 

69 

29 

39 

103 

31 

35 

616 

1906. 

30 

23 

(il 

15 

84 

76 

25 

49 

19 

10 

46 

79 

572 

.1907. 

24 

20 

25 

67 

11 

4: 

29 

17 

10 

8 

27 

47 

328 

1908. 

51 

6 l 

35 

76 

12 

4Г 

37 

83 

24 

11 

48 

12 

495 

1909. 

32 

42 

!il 

19 

118 

58 

46 

31 

65 

21 

85 

74 

642 

1910. 

59 

40 

9 

108 

59 

78 

148 

62 

63 

33 

124 

36 

819 


39 

33 

36 

57 

57 

б 

57 

48 

46 

17 

66 

50 

.571 

19li. 

26 

25 

3 

80 

52 

30 

17 

57 

36 

48 

19 

43 

437 

1912. 

64 

2i3 

56 

86 

135 

53 

64 

56 

100 

71 

97 

49 

359 

1913. 

51 

12 

6 

48 

110 

98 

101 

123 

63 

21 

49 

41 

723 

1914. 

42 

5 

107 

47 

70 

108* 

113* 

19* 

49* 

77* 

31* 

35* 

703 

1915. 

78* 

15* 

86* 

35* 

ii6* 

77* 

108* 

56* 

35* 

138* 

65* 

43* 

352 


52 

1 1 

52 

59 

97 

73 

81 

62 

57 

71 

52 

42 

715 

1916. 

16 

22 

35 

47 

120 

41 

48 

326 

61' 

68: 

49 

49 

582 

1917. 

74 

25 

47 

65 

15 

li) 

59 

10 

17 

59 

22 

46 

457 

1918. 

30 

20 

16 

25 

56 

41 

43 

32 

5 

107* 

67* 

66* 

508 

1919. 

37* 

4.1* 

64* 

102* 

135* 

33* 

175* 

28* 

23* 

98* 

93* 

77 

906 

1920. 

50 

2» 

69 

35 

57 

94 

35 

27 

32 

16 

2 

31 

407 

. 

41 

26 

46 

55 

77 

4; 

72 

25 

28 

70 

47 

54 

586 


185 









































Tablica X nastavak 
Table I oontinue 


Meseci 

Godine 

■ r 

II 

III 

IV 

v 

• VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

GOD. 

1956. 

'45 

56 

64 

40 

81 

186 

47 

26 

8 

43 

58 

67 

721 

1957. 

21 

32 

6 

36 

164 

- 64 ' 

107 

19 

67 

36 

19 

35 

606 

1958. 

52 

30 

108 

80 

18 

63 

19 

' 29 

12 

69 

62 

51 

593 

1959. 

68 

22 

33 

45 

78 

132 

33 

40 

32 

6 

74 

37 

600 

1960. 

46 

25 

20 

33 

52 

48 

89 

59 

33 

37 

73 

80 

595 


46 

33 

46 

47 

79 

99 

59 

33 

30 

38 

57 

54 

621 

1961. 

13 

21 

11 

74 

132 

17 

43 

17 

10 

2 

46 

82 

468 

1962. , 

64 

79 

117. 

59 

12 

34 

47 

7 

35 

5 

66 

48 

573 

1963. 

114 

41 

40 

44 

.34 

39 

47 

27 

41 

8 

32 

72 

539 

1964. 

12 

31 

61 

69 

55 

69 

62 

26 

104 

81 

79 

64 

713 

1965. 

'57 

78 

27 

56 

51 

129 

40 

23 

51 

2 

78 

74 

666 


52 

50 

51 

60 

57 

58 

48 

20 

48 

20 

60 

68 

592 

1966. 

101 

28 

. 39 

60 

!-53 

78 

103 

42 

18 

34 

47 

91 

694 

1967. 

36 

13 

68 

53 

129 

68 

53 

5 

135 

21 

34 

118 

733 

1968. 

101 

29 

32 

19 

7 2 

23 

83 

105 

53 

2 

82 

66 

667 

1969. 

27 

90 

29 

34 

26 

176 

119 

44 

27 

4 

54 

166 

796 

1970. 

54 

90 

75 

65 

110 

81 

128 

44 

5 

67 

63 

33 

815 


64 

50 

49 

46 

78 

85 

97 

48 

48 

26 

56 

95 

742 

1971. 

24 

37 

75 

62 

114 

78 

86 

62 

72 

24 

38 

9 

681 

1972. 

17 

20 

2 

85 

57 

42 

144 

118 

49 

121 

66 

0(0. 

4)721 

1973 . 

15 . 

28 

31 

92 

45 

87 

30 

50 

52 

32 

43 

30 

5 35 

1974. 

24 

24 

22 

52 

: 74 / 

182 

34 

59 

112 

177 

56 

90 

906 

1975, 

25 

' 9 

39 

41 

136 

133 

99 

129 

22 

53 

49 

6 

741 


21 

24 

34 

66 

86 

104 

79 

84 

61 

81 

50 

27 

717 

1976. 

106 

7 

34 

67 

52 

84 

27 

79 

63 

13 

56 

22 

610 

1977. 

, 

44 

106 

61 

87 

' 44 

40 

103 








90 

-to gođišnja sređnja 

vređncst. 

1887. 

(VIII) - 

1977 

(VII) 


пто 

42 

38 

43 

57 

75 

81 

66 

53 

47 

57 

55 

52 

666 


187 
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